rawdata 


PRODUCT TESTING LABORATORY 
Raw Data For Request MA97-1 


Philip Morris USA 
Confidential 


Report Date.: 
Request.....: 
Submitter...: 
Request Type; 
Activity....: 


11/20/97 1:58 PM 

MA97-1 

E.Chambers/J.Garman 
inh 

T00107 


Reported By 
Submitted.. 
Received... 
Completed.. 
Approved By 


CHAMBERS,LIZ 
10/20/97 
10/20/97 
11/19/97 
NOT APPROVED 


Description.: MASSACHUSETTS COMPLIANCE 
MA.COMPLIANCE 


TEST BRANDS MORE THAN 5% MARKET SHARE FOR 


**** DATA HAS NOT HAD FINAL REVIEW/APPROVAL: SUBJECT TO CHANGE **** 


Sample 

Test 

# 

Grp Ru Pt 

Data Value Rej Apr Instr 

Report Date 

ML 6 

E-CTBWT 

1 


0.6747 

- 

310 

10/22/97 

2:10 PM 

ML6 

E-CTBWT 

2 


0.6677 


310 

10/22/97 

2:10 PM 

ML 6 

E-CTBWT 

3 


0.6733 


310 

10/22/97 

3:10 PM 




Average ; 

0.6719 








Std Dev : 

0.0037 





ML 6 

E-CWT 

1 


0.9315 

- 

310 

10/22/97 

2:10 PM 

ML 6 

E-CWT 

2 


0.9244 


310 

10/22/97 

2:10 PM 

ML 6 

E-CWT 

3 


0.9300 


310 

10/22/97 

3:10 PM 




Average : 

0.9286 








Std Dev : 

0.0038 





ML6 

E-P+PWT 

1 


0.2567 

- 

310 

10/22/97 

2:10 PM 

ML 6 

E-P+PWT 

2 


0.2566 


310 

10/22/97 

2:10 PM 

ML6 

E-P+PWT 

3 


0.2567 

- 

310 

10/22/97 

3:10 PM 




Average : 

0.2567 








Std Dev ; 

0.0010 





ML 6 

EVENT 

1 


32.0000 

- 

348 

10/23/97 

9:10 AM 

ML6 

EVENT 

2 


34.0000 


348 

10/23/97 

9:10 AM 

ML 6 

EVENT 

3 


25.0000 

“ 

348 

10/23/97 

9:10 AM 

ML6 

EVENT 

4 


19.0000 

- 

348 

10/23/97 

9:10 AM 

ML 6 

EVENT 

5 


30.0000 

- 

348 

10/23/97 

9:10 AM 

ML 6 

EVENT 

6 


29.0000 

- 

348 

10/23/97 

9:10 AM 

ML 6 

EVENT 

7 


30.0000 

- 

348 

10/23/97 

9:10 AM 

ML 6 

EVENT 

8 


26.0000 

- 

348 

10/23/97 

9 : 10 AM 

ML 6 

EVENT 

9 


26.0000 

- 

34 8 

10/23/97 

9 : 10 AM 

ML 6 

EVENT 

10 


24.0000 


348 

10/23/97 

9:10 AM 

ML 6 

EVENT 

11 


24.0000 

- 

348 

10/23/97 

9:10 AM 

ML 6 

EVENT 

12 


27.0000 


348 

10/23/97 

9:10 AM 

ML 6 

EVENT 

13 


33.0000 


348 

10/23/97 

9;10 AM 

ML 6 

EVENT 

14 


26.0000 

- 

348 

10/23/97 

9;10 AM 

ML 6 

EVENT 

15 


19.0000 


348 

10/23/97 

9:10 AM 

ML 6 

EVENT 

16 


28.0000 

- 

348 

10/23/97 

9 :10 AM 

ML 6 

EVENT 

17 


26.0000 

- 

348 

10/23/97 

9:10 AM 

ML 6 

EVENT 

18 


22.0000 

- 

348 

10/23/97 

9 :10 AM 

ML 6 

EVENT 

19 


24.0000 

- 

348 

10/23/97 

9 :10 AM 

ML 6 

EVENT 

20 


24.0000 


348 

10/23/97 

9:10 AM 

ML 6 

EVENT 

21 


23.0000 

- 

348 

10/23/97 

9 : 10 AM 

ML 6 

EVENT 

22 


27.0000 

- 

348 

10/23/97 

9:10 AM 

ML 6 

EVENT 

23 


27.0000 


348 

10/23/97 

9 : 10 AM 

ML 6 

EVENT 

24 


24.0000 


348 

10/23/97 

9 : 10 AM 

ML 6 

EVENT 

25 


20.0000 

- 

348 

10/23/97 

9 : 10 AM 

ML 6 

EVENT 

26 


21.0000 


348 

10/23/97 

10:10 AM 

ML 6 

EVENT 

27 


18.0000 

- 

348 

10/23/97 

10:10 AM 

ML 6 

EVENT 

28 


34.0000 


348 

10/23/97 

10:10 AM 

ML6 

EVENT 

29 


20.0000 


348 

10/23/97 

10:10 AM 
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rawdata 


Philip Morris USA 
Confidential 


PRODUCT TESTING LABORATORY 
Raw Data For Request MA97-1 


Report Date.; 11/20/97 1:58 pm 

Request.: MA97-1 

Submitter...: E.Chambers/J.Garman 
Request Type; inh 
Activity....: T00107 


Reported By 
Submitted.. 
Received... 
Completed.. 
Approved By 


CHAMBERS,LIZ 

10/20/97 
10/20/97 
11/19/97 
NOT APPROVED 


Description.: MASSACHUSETTS COMPLIANCE - TEST BRANDS MORE THAN 5% MARKET SHARE FOR 
MA.COMPLIANCE 


*** + DATA HAS NOT HAD FINAL REVIEW/APPROVAL: SUBJECT TO CHANGE **** 


Sample 

Test 

# 

Grp Ru Pt Data Value 

Rej Apr 

Instr 

Report Date 

ML6 

EVENT 

30 

19.0000 

- 

348 

10/23/97 10:10 AM 

ML 6 

EVENT 

31 

25.0000 

- 

348 

10/23/97 10:10 AM 

ML 6 

EVENT 

32 

24.0000 

" 

348 

10/23/97 10:10 AM 

ML 6 

EVENT 

33 

20.0000 

“ 

348 

10/23/97 10:10 AM 

ML6 

EVENT 

34 

28,0000 


348 

10/23/97 10:10 AM 

ML6 

EVENT 

35 

21.0000 

- 

348 

10/23/97 10:10 AM 

ML 6 

EVENT 

36 

18.0000 


348 

10/23/97 10:10 AM 

ML 6 

EVENT 

37 

21.0000 

- 

348 

10/23/97 10:10 AM 

ML 6 

EVENT 

38 

23.0000 

- 

348 

10/23/97 10:10 AM 

ML6 

EVENT 

39 

27.0000 

- 

348 

10/23/97 10:10 AM 

ML 6 

EVENT 

40 

21.0000 


348 

10/23/97 10:10 AM 

ML 6 

EVENT 

41 

23.0000 


348 

10/23/97 10:10 AM 

ML 6 

EVENT 

42 

23.0000 

- 

348 

10/23/97 10:10 AM 

ML6 

EVENT 

43 

26.0000 


348 

10/23/97 10:10 AM 

MLS 

EVENT 

44 

22.0000 

- 

348 

10/23/97 10:10 AM 

ML 6 

EVENT 

45 

22.0000 


348 

10/23/97 10:10 AM 

ML 6 

EVENT 

46 

22.0000 

“ 

348 

10/23/97 10:10 AM 

ML 6 

EVENT 

47 

19.0000 

" 

348 

10/23/97 10:10 AM 

ML 6 

EVENT 

48 

25.0000 

- 

348 

10/23/97 10:10 AM 

ML 6 

EVENT 

49 

29.0000 


348 

10/23/97 10:10 AM 

ML 6 

EVENT 

50 

20.0000 

- 

348 

10/23/97 10:10 AM 

ML 6 

EVENT 

51 

23.0000 

- 

348 

10/23/97 11:10 AM 

ML 6 

EVENT 

52 

22.0000 

- 

348 

10/23/97 11:10 AM 

ML 6 

EVENT 

53 

23.0000 

- 

348 

10/23/97 11:10 AM 

ML 6 

EVENT 

54 

22.0000 

- 

348 

10/23/97 11:10 AM 

ML 6 

EVENT 

55 

21.0000 

“ 

348 

10/23/97 11:10 AM 

ML6 

EVENT 

56 

25.0000 

- 

348 

10/23/97 11:10 AM 

ML 6 

EVENT 

57 

19.0000 

- 

348 

10/23/97 11:10 AM 

ML6 

EVENT 

58 

21.0000 

- 

348 

10/23/97 11:10 AM 

ML 6 

EVENT 

59 

23.0000 

- 

348 

10/23/97 11:10 AM 

ML 6 

EVENT 

60 

26.0000 

- 

348 

10/23/97 11:10 AM 

ML6 

EVENT 

61 

23.0000 

” 

348 

10/23/97 11:10 AM 

ML 6 

EVENT 

62 

28.0000 

“ 

348 

10/23/97 11:10 AM 

ML 6 

EVENT 

63 

21.0000 

- 

348 

10/23/97 11:10 AM 

ML6 

EVENT 

64 

20.0000 

- 

348 

10/23/97 11:10 AM 

ML6 

EVENT 

65 

20.0000 

- 

348 

10/23/97 11:10 AM 

ML6 

EVENT 

66 

21.0000 

- 

348 

10/23/97 11:10 AM 

ML6 

EVENT 

67 

22.0000 

“ 

348 

10/23/97 11:10 AM 

ML 6 

EVENT 

68 

23.0000 

- 

348 

10/23/97 11:10 AM 

ML6 

EVENT 

69 

19.0000 

" 

348 

10/23/97 11:10 AM 

ML 6 

EVENT 

70 

24.0000 

- 

348 

10/23/97 11:10 AM 

ML 6 

EVENT 

71 

25.0000 


348 

10/23/97 11:10 AM 

ML 6 

EVENT 

72 

22.0000 

- 

348 

10/23/97 11:10 AM 

ML 6 

EVENT 

73 

18.0000 

- 

348 

10/23/97 11:10 AM 

ML 6 

EVENT 

74 

21.0000 


348 

10/23/97 11:10 AM 

ML 6 

EVENT 

75 

18.0000 

- 

348 

10/23/97 11:10 AM 

ML6 

EVENT 

76 

26.0000 

- 

348 

10/23/97 11:10 AM 

ML 6 

EVENT 

77 

24.0000 

- 

348 

10/23/97 11:10 AM 

ML 6 

EVENT 

78 

26.0000 


348 

10/23/97 11:10 AM 

ML 6 

EVENT 

79 

20.0000 

- 

348 

10/23/97 11:10 AM 
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rawdata PRODUCT TESTING LABORATORY Philip Morris USA 

Raw Data For Request MA97-1 Confidential 

Report Date.: 11/20/97 1;53 PM Reported By. chambers,liz 

Request.: MA97-1 Submitted..: 10/20/97 

Submitter...: E.Chambers/J.Garman Received...: 10/20/97 

Request Type: inh Completed..: 11/19/97 

Activity,...: T00107 Approved By: NOT APPROVED 

Description.: MASSACHUSETTS COMPLIANCE - TEST BRANDS MORE THAN 5% MARKET SHARE FOR 
MA.COMPLIANCE 


**** DATA HAS NOT HAD FINAL REVIEW/APPROVAL: SUBJECT TO CHANGE *+** 


Sample 

Test 

# 

Grp 

Ru Pt 

Data Value Rej Apr 

Instr 

Report Date 


ML 6 

EVENT 

80 




22.0000 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

ML 6 

EVENT 

81 




25.0000 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

ML6 

EVENT 

82 




22.0000 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

ML 6 

EVENT 

83 




29.0000 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

ML 6 

EVENT 

84 




22.0000 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

ML 6 

EVENT 

85 




26.0000 

348 

10/23/97 

11 : 10 

AM 

ML 6 

EVENT 

86 




25.0000 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

ML 6 

EVENT 

87 




24.0000 

348 

10/23/97 

11:10 

am 

ML 6 

EVENT 

88 




20.0000 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

ML 6 

EVENT 

89 




22.0000 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

ML6 

EVENT 

90 




25.0000 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

ML 6 

EVENT 

91 




21.0000 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

ML 6 

EVENT 

92 




21.0000 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

ML 6 

EVENT 

93 




24.0000 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

ML6 

EVENT 

94 




21.0000 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

ML6 

EVENT 

95 




20.0000 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

ML 6 

EVENT 

96 




21.0000 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

ML 6 

EVENT 

97 




24.0000 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

ML 6 

EVENT 

98 




30.0000 

348 

10/23/97 

11 : 10 

AM 

ML 6 

EVENT 

99 




14.0000 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

ML 6 

EVENT 

100 




24.0000 

348 

10/23/97 

11: 10 

AM 




Average 


23.4800 








Std 

Dev 


3.6804 





ML 6 

FTC-BUTT 

1 




34.0 

AUTO 

10/21/97 

3 :10 

PM 




Average 


34.0000 








Std 

Dev 

; 

0.0000 





ML 6 

MA-CO 

1 

6353 

1 

3 

22.9300 

58 

10/23/97 

2:10 

PM 

ML 6 

MA-CO 

2 

6353 

1 

9 

25.2800 

58 

10/23/97 

2:10 

PM 

ML 6 

MA-CO 

3 

6353 

1 

13 

24.1600 

58 

10/23/97 

2: 10 

PM 

ML 6 

MA-CO 

4 

6353 

1 

19 

23.8000 - • 

58 

10/23/97 

2:10 

PM 

ML 6 

MA-CO 

5 

6353 

2 

3 

22.9700 

58 

10/23/97 

2 : 10 

PM 

ML 6 

MA-CO 

6 

6353 

2 

9 

23.9300 

58 

10/23/97 

2:10 

PM 

ML 6 

MA-CO 

7 

6353 

2 

13 

23.6300 

53 

10/23/97 

2:10 

PM 

ML 6 

MA-CO 

8 

6353 

2 

19 

25.3800 

58 

10/23/97 

2 :10 

PM 

ML 6 

MA-CO 

9 

6353 

3 

3 

23.5200 

58 

10/23/97 

2 : 10 

PM 

ML 6 

MA-CO 

10 

6353 

3 

9 

23,4900 

58 

10/23/97 

2:10 

PM 

ML6 

MA-CO 

11 

6353 

3 

13 

25.5400 

58 

10/23/97 

2:10 

PM 

ML 6 

MA-CO 

12 

6353 

3 

19 

24.1200 

58 

10/23/97 

2 :10 

PM 

ML 6 

MA-CO 

13 

6353 

4 

3 

23.3800 

58 

10/27/97 

7:10 

AM 

ML 6 

MA-CO 

14 

6353 

4 

9 

24.1100 

58 

10/27/97 

7:10 

AM 

ML 6 

MA-CO 

15 

6353 

4 

13 

23.5200 

58 

10/27/97 

7 :10 

AM 

ML 6 

MA-CO 

16 

6353 

4 

19 

24.6800 

58 

10/27/97 

7:10 

AM 

ML 6 

MA-CO 

17 

6353 

5 

3 

24.2600 

58 

10/27/97 

7 :10 

AM 

ML 6 

MA-CO 

18 

6353 

5 

9 

24.5700 

58 

10/27/97 

7:10 

AM 

ML6 

MA-CO 

19 

6353 

5 

13 

22.1200 

58 

10/27/97 

7 :10 

AM 

ML 6 

MA-CO 

20 

6353 

5 

19 

24.4600 

58 

10/27/97 

7:10 

AM 
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rawdata PRODUCT TESTING LABORATORY Philip Morris USA 

Raw Data For Request MA97-1 Confidential 

Report Date..-. 11/10/97 1-. 58 PM Reported By: CHAMBERS,LIZ 

Request.: MA97-1 Submitted..; 10/20/97 

Submitter...: E.Chambers/J.Garman Received...: 10/20/97 

Request Type: inh Completed..: 11/19/97 

Activity....: T00107 Approved By: NOT APPROVED 

Description.: MASSACHUSETTS COMPLIANCE - TEST BRANDS MORE THAN 5% MARKET SHARE FOR 
MA.COMPLIANCE 


**** DATA HAS NOT HAD FINAL REVIEW/APPROVAL: SUBJECT TO CHANGE **** 


sample 

Test 

# 

Grp 

Ru 

Pt 

Data Value 

Rej Apr 

Instr 

Report Date 





Average : 

23.9925 









Std 

Dev : 

0.8602 






ML 6 

MA-H20 

1 

6353 

1 

3 

9.5116 

- 

GC361 

10/24/97 

12 :10 

PM 

ML6 

MA-H20 

2 

6353 

1 

9 

10.0486 

- 

GC361 

10/24/97 

12 :10 

PM 

ML 6 

MA-H20 

3 

6353 

1 

13 

10.0807 

- 

GC361 

10/24/97 

12:10 

PM 

MLS 

MA-H20 

4 

6353 

1 

19 

8.1752 

- 

GC361 

10/24/97 

12 :10 

PM 

ML 6 

MA-H20 

5 

6353 

2 

3 

9.5910 


GC361 

10/24/97 

12:10 

PM 

ML 6 

MA-H20 

6 

6353 

2 

9 

10.2410 

- 

GC361 

10/24/97 

12 :10 

PM 

ML 6 

MA-H20 

7 

6353 

2 

13 

9.4322 

- 

GC361 

10/24/97 

12:10 

PM 

ML 6 

MA-H20 

8 

6353 

2 

19 

12.2142 

“ 

GC361 

10/24/97 

12 :10 

PM 

ML6 

MA-H20 

9 

6353 

3 

3 

9.3994 

- 

GC361 

10/24/97 

12 :10 

PM 

ML6 

MA-H20 

10 

6353 

3 

9 

10.4108 

- 

GC361 

10/24/97 

12 :10 

PM 

MLS 

MA-H20 

11 

6353 

3 

13 

10.4326 

" 

GC361 

10/24/97 

12 : 10 

PM 

ML 6 

MA-H20 

12 

6353 

3 

19 

10.5871 

- 

GC361 

10/24/97 

12:10 

PM 

ML 6 

MA-H20 

13 

6353 

5 

3 

10.8661 

- 

GC361 

10/27/97 

9 :10 

AM 

MLS 

MA-H20 

14 

6353 

5 

9 

10.7193 


GC361 

10/27/97 

9:10 

AM 

ML 6 

MA-H20 

15 

6353 

5 

13 

8.4919 

- 

GC361 

10/27/97 

9:10 

AM 

ML6 

MA-H20 

16 

6353 

5 

19 

10.4594 

“ 

GC361 

10/27/97 

9 :10 

AM 

MLS 

MA-H20 

17 

6353 

4 

3 

9.2651 

- 

GC361 

10/27/97 

9 : 10 

AM 

MLS 

MA-H20 

18 

6353 

4 

9 

9.1635 

- 

GC361 

10/27/97 

9 : 10 

AM 

ML6 

MA-H20 

19 

6353 

4 

13 

10.2747 

- 

GC361 

10/27/97 

9:10 

AM 

ML 6 

MA-H20 

20 

6353 

4 

19 

9.2437 


GC361 

10/27/97 

9:10 

AM 




Average : 

9.9304 









std 

Dev : 

0.9071 






MLS 

MA-NIC 

1 

6353 

1 

3 

1.5914 

- 

GC361 

10/24/97 

12 : 10 

PM 

MLS 

MA-NIC 

2 

6353 

1 

9 

1.5500 

“ 

GC361 

10/24/97 

12 : 10 

PM 

MLS 

MA-NIC 

3 

6353 

l 

13 

1.6023 

- 

GC361 

10/24/97 

12 : 10 

PM 

MLS 

MA-NIC 

4 

6353 

1 

19 

1.5707 

- 

GC361 

10/24/97 

12 : 10 

PM 

MLS 

MA-NIC 

5 

6353 

2 

3 

1.6796 

“ 

GC3 61 

10/24/97 

12 : 10 

PM 

MLS 

MA-NIC 

6 

6353 

2 

9 

1.6119 

- 

GC361 

10/24/97 

12 : 10 

PM 

MLS 

MA-NIC 

7 

6353 

2 

13 

1.6828 

" 

GC361 

10/24/97 

12 :10 

PM 

ML6 

MA-NIC 

8 

6353 

2 

19 

1.6748 


GC361 

10/24/97 

12 :10 

PM 

ML 6 

MA-NIC 

9 

6353 

3 

3 

1.5629 


GC361 

10/24/97 

12:10 

PM 

MLS 

MA-NIC 

10 

6353 

3 

9 

1.6139 

" 

GC361 

10/24/97 

12 : 10 

PM 

ML 6 

MA-NIC 

11 

6353 

3 

13 

1.7064 

- 

GC361 

10/24/97 

12:10 

PM 

ML 6 

MA-NIC 

12 

6353 

3 

19 

1.6160 

- 

GC361 

10/24/97 

12 :10 

PM 

MLS 

MA-NIC 

13 

6353 

5 

3 

1.6917 

- 

GC361 

10/27/97 

9:10 

AM 

ML 6 

MA-NIC 

14 

6353 

5 

9 

1.5549 

- 

GC361 

10/27/97 

9:10 

AM 

MLS 

MA-NIC 

15 

6353 

5 

13 

1.4812 

- 

GC361 

10/27/97 

9:10 

AM 

MLS 

MA-NIC 

16 

6353 

5 

19 

1.6333 


GC361 

10/27/97 

9:10 

AM 

MLS 

MA-NIC 

17 

6353 

4 

3 

1.5489 

- 

GC361 

10/27/97 

9 :10 

AM 

ML 6 

MA-NIC 

18 

6353 

4 

9 

1.5479 

" 

GC361 

10/27/97 

9:10 

AM 

MLS 

MA-NIC 

19 

6353 

4 

13 

1,6166 

- 

GC361 

10/27/97 

9 : 10 

AM 

ML 6 

MA-NIC 

20 

6353 

4 

19 

1.5854 

“ 

GC361 

10/27/97 

9:10 

AM 




Average : 

1.6061 
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rawdata 


PRODUCT TESTING LABORATORY 
Raw Data For Request MA97-1 


Philip Morris USA 
Confidential 


Report Date.: 

Request.: 

Submitter...: 
Request Type: 
Activity....: 


11/20/97 1:58 PM 

MA97-1 

E.Chambers/J.Garman 
inh 

T00107 


Reported By 
Submitted.. 
Received... 
Completed.. 
Approved By 


CHAMBERS,LIZ 
10/20/97 
10/20/97 
11/19/97 
NOT APPROVED 


Description.: MASSACHUSETTS COMPLIANCE 
MA.COMPLIANCE 


TEST BRANDS MORE THAN 5% MARKET SHARE FOR 


**** DATA HAS NOT HAD FINAL REVIEW/APPROVAL: SUBJECT TO CHANGE **** 


Sample 

Test 

# 

Grp 

Ru 

Pt 

Data Value 

Rej Apr 

Instr 

Report Date 





Std 

Dev : 

0.0590 






ML 6 

MA-NIC-FLR 

1 




13.4200 

- 

398 

11/19/97 

5 : 11 

PM 

ML 6 

MA-NIC-FLR 

2 




13.6500 

- 

398 

11/19/97 

5:11 

PM 

ML 6 

MA-NIC-FLR 

3 




13.1300 

“ 

398 

11/19/97 

5 :11 

PM 




Average : 

13.4000 









Std 

Dev : 

0.2606 






ML 6 

MA-PH 

1 




5.4200 

- 

58 

10/30/97 

12 :10 

PM 

ML6 

MA-PH 

2 




5.3660 


58 

10/30/97 

12:10 

PM 

ML 6 

MA-PH 

3 




5.3670 

“ 

58 

10/30/97 

12 :10 

PM 




Average : 

5.3843 









Std 

Dev : 

0.0309 






ML6 

MA-PUFF 

1 

6353 

1 

3 

10.9400 

- 

58 

10/23/97 

10 :10 

AM 

ML6 

MA-PUFF 

2 

6353 

1 

9 

10.8400 


58 

10/23/97 

10:10 

AM 

ML.6 

MA-PUFF 

3 

6353 

1 

13 

10.7000 

- 

58 

10/23/97 

10 :10 

AM 

ML6 

MA-PUFF 

4 

6353 

1 

19 

10.1800 

r 

58 

10/23/97 

10:10 

AM 

ML6 

MA-PUFF 

5 

6353 

2 

3 

10.9000 

- 

58 

10/23/97 

11:10 

AM 

MLS 

MA-PUFF 

6 

6353 

2 

9 

10.9600 

- 

58 

10/23/97 

11:10 

AM 

ML6 

MA-PUFF 

7 

6353 

2 

13 

10.9600 

- 

58 

10/23/97 

11:10 

AM 

ML6 

MA-PUFF 

8 

6353 

2 

19 

10.7000 

- 

58 

10/23/97 

11:10 

AM 

ML6 

MA-PUFF 

9 

6353 

3 

3 

10.5200 

- 

58 

10/23/97 

1:10 

PM 

ML6 

MA-PUFF 

10 

6353 

3 

9 

10.7200 

- 

58 

10/23/97 

1:10 

PM 

ML 6 

MA-PUFF 

11 

6353 

3 

13 

10.7200 

- 

58 

10/23/97 

1:10 

PM 

ML 6 

MA-PUFF 

12 

6353 

3 

19 

10.8800 

- 

58 

10/23/97 

1 : 10 

PM 

ML 6 

MA-PUFF 

13 

6353 

4 

3 

10,6600 

- 

58 

10/24/97 

9 :10 

AM 

ML 6 

MA-PUFF 

14 

6353 

4 

9 

10.7000 

- 

58 

10/24/97 

9 : 10 

AM 

ML 6 

MA-PUFF 

15 

6353 

4 

13 

10.9800 

- 

58 

10/24/97 

9:10 

AM 

ML 6 

MA-PUFF 

16 

6353 

4 

19 

10.6400 

- 

58 

10/24/97 

9 : 10 

AM 

ML 6 

MA-PUFF 

17 

6353 

5 

3 

10.6600 

- 

58 

10/24/97 

11:10 

AM 

ML 6 

MA-PUFF 

18 

6353 

5 

9 

10.9400 

- 

58 

10/24/97 

11:10 

AM 

ML 6 

MA-PUFF 

19 

6353 

5 

13 

10.8200 

- 

58 

10/24/97 

11:10 

AM 

ML 6 

MA-PUFF 

20 

6353 

5 

19 

10.7000 

- 

58 

10/24/97 

11:10 

AM 




Average 

' 

10.7863 









Std 

Dev : 

0.1361 






ML 6 

MA-TPM 

1 

6353 

1 

3 

34.2400 

- 

58 

10/23/97 

10:10 

AM 

ML 6 

MA-TPM 

2 

6353 

1 

9 

34.8010 

- 

58 

10/23/97 

10:10 

AM 

ML 6 

MA-TPM 

3 

6353 

1 

13 

34.2800 

- 

58 

10/23/97 

10:10 

AM 

ML 6 

MA-TPM 

4 

6353 

1 

19 

31.3800 

- 

58 

10/23/97 

10:10 

AM 

ML 6 

MA-TPM 

5 

6353 

2 

3 

34.0200 

- 

58 

10/23/97 

11:10 

AM 

ML 6 

MA-TPM 

6 

6353 

2 

9 

35.4400 

- 

58 

10/23/97 

11:10 

AM 

ML 6 

MA-TPM 

7 

6353 

2 

13 

34.3800 

- 

58 

10/23/97 

11:10 

AM 

ML 6 

MA-TPM 

8 

6353 

2 

19 

37.6400 

- 

58 

10/23/97 

11:10 

AM 

ML 6 

MA-TPM 

9 

6353 

3 

3 

32.8400 

- 

58 

10/23/97 

1:10 

PM 

ML 6 

MA-TPM 

10 

6353 

3 

9 

34,0200 

- 

58 

10/23/97 

1:10 

PM 


Doc-Code: P0622 
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rawdata PRODUCT TESTING LABORATORY Philip Morris USA 

Raw Data For Request MA97-1 Confidential 

Report Date.: 11/20/97 1:58 PM Reported By: chambers,liz 

Request.: MA97-1 Submitted,,: 10/20/97 

Submitter.,.: E.Chambers/,!.Carman Received : 10/20/97 

Request Type: inh Completed..: 11/19/97 

Activity..,.; T00107 Approved By: NOT APPROVED 

Description.: MASSACHUSETTS COMPLIANCE - TEST BRANDS MORE THAN 5% MARKET SHARE FOR 
MA.COMPLIANCE 


**** DATA HAS NOT HAD FINAL REVIEW/APPROVAL: SUBJECT TO CHANGE **** 


Sample 

Test 

# 

Grp 

Ru 

Pt 

Data Value 

Rej Apr 

Instr 

Report Date 


ML 6 

MA-TPM 

11 

6353 

3 

13 

35.3800 

- 

58 

10/23/97 

1:10 

PM 

ML 6 

MA-TPM 

12 

6353 

3 

19 

35.4800 

“ 

58 

10/23/97 

1:10 

PM 

ML 6 

MA-TPM 

13 

6353 

4 

3 

33.7200 

- 

58 

10/24/97 

9 :10 

AM 

ML 6 

MA-TPM 

14 

6353 

4 

9 

33.4800 

- 

58 

10/24/97 

9:10 

AM 

ML 6 

MA-TPM 

15 

6353 

4 

13 

34.6000 


59 

10/24/97 

9:10 

AM 

ML 6 

MA-TPM 

16 

6353 

4 

19 

33.7000 

“ 

58 

10/24/97 

9:10 

AM 

ML 6 

MA-TPM 

17 

6353 

5 

3 

36.2000 


58 

10/24/97 

11:10 

AM 

ML 6 

MA-TPM 

18 

6353 

5 

9 

36.1800 

- 

58 

10/24/97 

11:10 

AM 

ML 6 

MA-TPM 

19 

6353 

5 

13 

31.0200 

- 

58 

10/24/97 

11:10 

AM 

ML 6 

MA-TPM 

20 

6353 

5 

19 

35.3000 

- 

58 

10/24/97 

11:10 

AM 




Average : 

34.4051 









Std 

Dev : 

1.5599 






ML 6 

TIP-LENGTH 

1 




31.0000 

- 

PC398 

10/21/97 

2 :10 

PM 

ML 6 

TIP-LENGTH 

2 




30.7000 

“ 

PC398 

10/21/97 

2 : 10 

PM 

ML 6 

TIP-LENGTH 

3 




31.0000 

- 

PC398 

10/21/97 

2 : 10 

PM 

ML 6 

TIP-LENGTH 

4 




30.7000 

- 

PC398 

10/21/97 

2 : 10 

PM 

ML 6 

TIP-LENGTH 

5 




30.8000 

- 

PC398 

10/21/97 

2 :10 

PM 

MLS 

TIP-LENGTH 

6 




30.9000 

- 

PC398 

10/21/97 

2 : 10 

PM 

ML 6 

TIP-LENGTH 

7 




31.0000 

- 

PC398 

10/21/97 

2 :10 

PM 

MLS 

TIP-LENGTH 

8 




31.0000 

“ 

PC398 

10/21/97 

2:10 

PM 

MLS 

TIP-LENGTH 

9 




31.0000 

- 

PC398 

10/21/97 

2 :10 

PM 

ML 6 

TIP-LENGTH 

10 




31.0000 


PC398 

10/21/97 

2:10 

PM 

ML6 

TIP-LENGTH 

11 




31.0000 

- 

PC398 

10/21/97 

2:10 

PM 

MLS 

TIP-LENGTH 

12 




31,3000 

" 

PC398 

10/21/97 

2:10 

PM 

MLS 

TIP-LENGTH 

13 




31.1000 

- 

PC398 

10/21/97 

2:10 

PM 

ML 6 

TIP-LENGTH 

14 




31.0000 

- 

PC398 

10/21/97 

2 : 10 

PM 

ML 6 

TIP-LENGTH 

15 




31.0000 


PC398 

10/21/97 

2:10 

PM 

MLS 

TIP-LENGTH 

16 




31.0000 

- 

PC398 

10/21/97 

2 : 10 

PM 

MLS 

TIP-LENGTH 

17 




31.2000 

- 

PC398 

10/21/97 

2 : 10 

PM 

MLS 

TIP-LENGTH 

18 




31.0000 


PC398 

10/21/97 

2 : 10 

PM 

MLS 

TIP-LENGTH 

19 




31.2000 

- 

PC398 

10/21/97 

2:10 

PM 

MLS 

TIP-LENGTH 

20 




31.1000 

“ 

PC398 

10/21/97 

2 : 10 

PM 




Average : 

31.0000 









std 

Dev : 

0.1487 






MLS 

MA-TAR 

1 

6353 

1 

3 

23.1370 

- 

n/a 

10/23/97 

10 :10 

AM 

MLS 

MA-TAR 

2 

6353 

3 

13 

23.2410 

- 

n/a 

10/23/97 

1:10 

PM 

ML 6 

MA-TAR 

3 

6353 

3 

19 

23.2769 

- 

n/a 

10/23/97 

1:10 

PM 

ML 6 

MA-TAR 

4 

6353 

4 

3 

22.9060 

- 

n/a 

10/24/97 

9:10 

AM 

MLS 

MA-TAR 

5 

6353 

1 

9 

23.2024 

- 

n/a 

10/23/97 

10 :10 

AM 

MLS 

MA-TAR 

6 

6353 

1 

13 

22.5970 

“ 

n/a 

10/23/97 

10 : 10 

AM 

MLS 

MA-TAR 

7 

6353 

1 

19 

21.6341 

- 

n/a 

10/23/97 

10:10 

AM 

MLS 

MA-TAR 

8 

6353 

2 

3 

22.7494 

- 

n/a 

10/23/97 

11:10 

AM 

ML 6 

MA-TAR 

9 

6353 

2 

9 

23.5871 


n/a 

10/23/97 

11:10 

AM 

MLS 

MA-TAR 

10 

6353 

2 

13 

23.2650 

- 

n/a 

10/23/97 

11:10 

AM 

ML 6 

MA-TAR 

11 

6353 

2 

19 

23.7510 

- 

n/a 

10/23/97 

11:10 

AM 

MLS 

MA-TAR 

12 

6353 

3 

3 

21.8777 


n/a 

10/23/97 

1:10 

PM 

:-Code: P0622 
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rawdata 


Philip Morris USA 
Confidential 


PRODUCT TESTING LABORATORY 

Raw Data For Request MA97-1 


Report Date.: 
Request 
Submitter...: 
Request Type: 
Activity....: 


11/20/97 1:58 PM 

MA97-1 

E.Chambers/J.Garman 
inh 

TQ0107 


Reported By; 
Submitted..: 
Received...: 
Completed..: 
Approved By: 


CHAMBERS,LIZ 

10/20/97 
10/20/97 
11/19/97 
NOT APPROVED 


Description.: MASSACHUSETTS COMPLIANCE 
MA.COMPLIANCE 


TEST BRANDS MORE THAN 5% MARKET SHARE FOR 



**** DATA HAS NOT HAD 

FINAL 

REVIEW/APPROVAL 

: SUBJECT TO 

CHANGE **** 



Sample 

Test 

# 

Grp Ru Pt Data Value Rej 

Apr 

Instr 

Report Date 


ml6 

MA-TAR 

13 

6353 3 9 

21.9953 

- 

n/a 

10/23/97 

1:10 

PM 

MLS 

MA-TAR 

14 

6353 5 19 

23.2073 

- 

n/a 

10/24/97 

11 :10 

AM 

ML6 

MA-TAR 

15 

6353 4 9 

22.7686 


n/a 

10/24/97 

9 :10 

AM 

MLS 

MA-TAR 

16 

6353 4 13 

22.7087 

- 

n/a 

10/24/97 

9 : 10 

AM 

MLS 

MA-TAR 

17 

6353 4 19 

22.8709 

- 

n/a 

10/24/97 

9 : 10 

AM 

ML6 

MA-TAR 

18 

6353 5 3 

23.6422 

" 

n/a 

10/24/97 

11: 10 

AM 

ML 6 

MA-TAR 

19 

6353 5 9 

23.9058 


n/a 

10/24/97 

11:10 

AM 

MLS 

MA-TAR 

20 

6353 5 13 

21.0469 

- 

n/a 

10/24/97 

11:10 

AM 




Average : 

22.8685 









Std Dev : 

0.7413 






ML 6 MB 

E-CTBWT 

1 


0.6511 

- 

310 

10/22/97 

2:10 

PM 

ML 6 MB 

E-CTBWT 

2 


0.6542 

- 

310 

10/22/97 

2 :10 

PM 

ML 6 MB 

E-CTBWT 

3 


0.6459 

- 

310 

10/22/97 

3:10 

PM 




Average : 

0.6504 









Std Dev : 

0.0042 






ML 6 MB 

E-CWT 

1 


0.9168 

- 

310 

10/22/97 

2 :10 

PM 

ML SMB 

E-CWT 

2 


0.9202 


310 

10/22/97 

2 :10 

PM 

ML 6 MB 

E-CWT 

3 


0.9120 

- 

310 

10/22/97 

3 :10 

PM 




Average : 

0.9163 









Std Dev : 

0.0041 






ML6MB 

E-P+PWT 

1 


0.2657 

- 

310 

10/22/97 

2:10 

PM 

ML6MB 

E-P+PWT 

2 


0.2660 

- 

310 

10/22/97 

2:10 

PM 

ML6MB 

E-P+PWT 

3 


0.2661 


310 

10/22/97 

3:10 

PM 




Average : 

0.2659 









Std Dev : 

0.0010 






ML 6 MB 

EVENT 

1 


22.0000 

- 

348 

10/23/97 

9:10 

AM 

ML 6 MB 

EVENT 

2 


21.0000 

- 

348 

10/23/97 

9:10 

AM 

ML 6 MB 

EVENT 

3 


25.0000 

" 

348 

10/23/97 

9:10 

AM 

ML6MB- 

EVENT 

4 


19.0000 


348 

10/23/97 

9:10 

AM 

ML 6 MB 

EVENT 

5 


30,0000 


348 

10/23/97 

9:10 

AM 

ML 6 MB 

EVENT 

6 


17.0000 

“ 

348 

10/23/97 

9:10 

AM 

ML 6 MB 

EVENT 

7 


20.0000 


348 

10/23/97 

9 :10 

AM 

ML 6 MB 

EVENT 

8 


24.0000 


348 

10/23/97 

9 : 10 

AM 

ML6MB 

EVENT 

9 


21.0000 

" 

348 

10/23/97 

9:10 

AM 

ML6MB 

EVENT 

10 


26.0000 


348 

10/23/97 

9:10 

AM 

ML6MB 

EVENT 

11 


22.0000 


348 

10/23/97 

9:10 

AM 

ML 6MB 

EVENT 

12 


35.0000 

- 

348 

10/23/97 

9:10 

AM 

ML 6 MB 

EVENT 

13 


32.0000 

- 

348 

10/23/97 

9:10 

AM 

ML6MB 

EVENT 

14 


27.0000 

- 

348 

10/23/97 

9 :10 

AM 

ML 6 MB 

EVENT 

15 


22.0000 


348 

10/23/97 

9:10 

AM 

ML 6 MB 

EVENT 

16 


25.0000 

" 

348 

10/23/97 

9:10 

AM 

ML 6 MB 

EVENT 

17 


32.0000 

- 

348 

10/23/97 

9 : 10 

AM 

Doc-Code: 

PO 622 
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25 
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rawdata 


PRODUCT TESTING LABORATORY 
Raw Data For Request MA97-1 


Philip Morris USA 
Confidential 


Report nate.-. 11/20/97 L-.5Q PM 

Request .: MA97-1 

Submitter...: E.Chambers/J.Garman 
Request Type: inh 
Activity....: T00107 


Reported By: 

Submitted..: 
Received... : 
Completed..: 
Approved By: 


CHAMBERS,LIZ 

10/20/97 
10/20/97 
11/19/97 
NOT APPROVED 


Description.: MASSACHUSETTS COMPLIANCE 
MA.COMPLIANCE 


TEST BRANDS MORE THAN 5% MARKET SHARE FOR 


**** DATA HAS NOT HAD FINAL REVIEW/APPROVAL: SUBJECT TO CHANGE **** 


Sample 

Test 

# Grp 

Ru Pt Data Value Rej Apr Instr 

Report Date 

MT.fiMR 

EVENT 

18 

27.0000 

- 

348 

10/23/97 9:10 AM 

ML 6MB 

EVENT 

19 

37.0000 

- 

348 

10/23/97 9:10 AM 

MT.fiMR 

EVENT 

20 

29.0000 

- 

348 

10/23/97 9:10 AM 

MT.fiMR 

EVENT 

21 

27.0000 

** 

348 

10/23/97 9:10 AM 

ML6MB 

EVENT 

22 

26.0000 

- 

348 

10/23/97 9:10 AM 

MT.fi MB 

EVENT 

23 

28.0000 

- 

348 

10/23/97 9:10 AM 

ML6MB 

EVENT 

24 

30.0000 


348 

10/23/97 9:10 AM 

ML 6 MB 

EVENT 

25 

20.0000 


348 

10/23/97 9:10 AM 

ML 6 MB 

EVENT 

26 

24,0000 


348 

10/23/97 10:10 AM 

ML 6 MB 

EVENT 

27 

20.0000 


348 

10/23/97 10:10 AM 

ML 6 MB 

EVENT 

28 

29.0000 

- 

348 

10/23/97 10:10 AM 

ML 6MB 

EVENT 

29 

17.0000 

- 

348 

10/23/97 10:10 AM 

MT.fiMR 

EVENT 

30 

30.0000 


348 

10/23/97 10:10 AM 

MT.fiMR 

EVENT 

31 

21.0000 


348 

10/23/97 10:10 AM 

ML 6 MB 

EVENT 

32 

23.0000 


348 

10/23/97 10:10 AM 

MT.fiMR 

EVENT 

33 

25.0000 

- 

348 

10/23/97 10:10 AM 

MT.fiMR 

EVENT 

34 

26.0000 

- 

348 

10/23/97 10:10 AM 

MT.fiMR 

EVENT 

35 

24.0000 


348 

10/23/97 10:10 AM 

MT.fiMR 

EVENT 

36 

24.0000 

- 

348 

10/23/97 10:10 AM 

MT.fiMR 

EVENT 

37 

24.0000 

“ 

348 

10/23/97 10:10 AM 

MT.fiMR 

EVENT 

38 

27.0000 

~ 

348 

10/23/97 10:10 AM 

MT.fiMR 

EVENT 

39 

24.0000 

- 

348 

10/23/97 10:10 AM 

MT.fiMR 

EVENT 

40 

28.0000 


348 

10/23/97 10:10 AM 

MT.fiMR 

EVENT 

41 

21.0000 


348 

10/23/97 10:10 AM 

MT.fiMR 

EVENT 

42 

28.0000 

- 

348 

10/23/97 10:10 AM 

MT.fiMR 

EVENT 

43 

26.0000 

- 

348 

10/23/97 10:10 AM 

ML6MB 

EVENT 

44 

26.0000 


348 

10/23/97 10:10 AM 

MT.fiMR 

EVENT 

45 

24.0000 


348 

10/23/97 10:10 AM 

MT.fi MB 

EVENT 

46 

23.0000 

“ 

348 

10/23/97 10:10 AM 

MT.fiMR 

EVENT 

47 

20.0000 


348 

10/23/97 10:10 AM 

MT.fiMR 

EVENT 

48 

30.0000 


348 

10/23/97 10:10 AM 

ML 6 MB 

EVENT 

49 

22.0000 

“ 

348 

10/23/97 10:10 AM 

MT.fiMR 

EVENT 

50 

24.0000 


348 

10/23/97 10:10 AM 

MT.fiMR 

EVENT 

51 

24.0000 

- 

348 

10/23/97 11:10 AM 

ML 6 MB 

EVENT 

52 

21.0000 

- 

348 

10/23/97 11:10 AM 

MT.fiMR 

EVENT 

53 

25.0000 

- 

348 

10/23/97 11:10 AM 

MT.fiMR 

EVENT 

54 

26.0000 

- 

348 

10/23/97 11:10 AM 

ML 6 MB 

EVENT 

55 

26.0000 

- 

348 

10/23/97 11:10 AM 

ML 6 MB 

EVENT 

56 

26.0000 

" 

348 

10/23/97 11:10 AM 

MT.fiMR 

EVENT 

57 

21.0000 

" 

348 

10/23/97 11:10 AM 

ML 6 MB 

EVENT 

58 

20.0000 

- 

348 

10/23/97 11:10 AM 

ML6MB 

EVENT 

59 

25.0000 

" 

348 

10/23/97 11:10 AM 

MT.fiMR 

EVENT 

60 

25.0000 


348 

10/23/97 11:10 AM 

ML 6 MB 

EVENT 

61 

19.0000 

- 

348 

10/23/97 11:10 AM 

ML 6 MB 

EVENT 

62 

30.0000 


348 

10/23/97 11:10 AM 

ML6MB 

EVENT 

63 

22.0000 


348 

10/23/97 11:10 AM 

ML6MB 

EVENT 

64 

22.0000 

- 

348 

10/23/97 11:10 AM 

ML 6 MB 

EVENT 

65 

21.0000 

" 

348 

10/23/97 11:10 AM 

ML 6MB 

EVENT 

66 

24.0000 

- 

348 

10/23/97 11:10 AM 

ML6MB 

EVENT 

67 

28.0000 

" 

348 

10/23/97 11:10 AM 

Doc-Code; P0622 
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rawdata 


PRODUCT TESTING LABORATORY 
Raw Data For Request MA97-1 


Philip Morris USA 
Confidential 


Report Date.: 

Request.: 

Submitter. .. : 
Request Type: 
Activity.... : 


11/20/97 1:53 PM 

MA97-1 

E.Chambers/J, Garman 
inh 

T00107 


Reported By 
Submitted.. 
Received... 
Completed.. 
Approved By 


CHAMBERS,LIZ 

10/20/97 
10/20/97 
11/19/97 
NOT APPROVED 


Description.: MASSACHUSETTS 

COMPLIANCE 

- TEST BRANDS i 

MORE THAN 

5% MARKET SHARE FOR 




MA.COMPLIANCE 











**** DATA HAS NOT 

HAD 

FINAL 

REVIEW/APPROVAL 

: SUBJECT 

TO CHANGE **** 



Sample 

Test 


# 

Grp Ru 

Pt Data Value 

Rej Apr Instr 

Report Date 


ML 6 MB 

EVENT 


68 



24.0000 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

ML6MB 

EVENT 


69 



21.0000 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

ML6MB 

EVENT 


70 



24.0000 

348 

10/23/97 

11 :10 

AM 

ML 6 MB 

EVENT 


71 



25.0000 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

ML 6 MB 

EVENT 


72 



25,0000 

348 

10/23/97 

11 : 10 

AM 

ML 6 MB 

EVENT 


73 



24.0000 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

ML 6 MB 

EVENT 


74 



24.0000 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

ML 6 MB 

EVENT 


75 



21.0000 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

ML 6 MB 

EVENT 


76 



25.0000 

348 

10/23/97 

12 :10 

PM 

ML 6 MB 

EVENT 


77 



28.0000 

348 

10/23/97 

12 : 10 

PM 

ML6MB 

EVENT 


78 



28.0000 

348 

10/23/97 

12 :10 

PM 

ML 6 MB 

EVENT 


79 



22.0000 

348 

10/23/97 

12:10 

PM 

ML 6 MB 

EVENT 


80 



22.0000 

348 

10/23/97 

12 :10 

PM 

ML6MB 

EVENT 


81 



29.0000 

348 

10/23/97 

12 : 10 

PM 

ML6MB 

EVENT 


82 



29.0000 

348 

10/23/97 

12 :10 

PM 

ML6MB 

EVENT 


83 



24.0000 

348 

10/23/97 

12 :10 

PM 

ML6MB 

EVENT 


84 



16.0000 

348 

10/23/97 

12 :10 

PM 

ML 6MB 

EVENT 


85 



22.0000 

348 

10/23/97 

12 :10 

PM 

ML 6MB 

EVENT 


86 



24.0000 

348 

10/23/97 

12:10 

PM 

ML 6MB 

EVENT 


87 



21.0000 

348 

10/23/97 

12 :10 

PM 

ML 6MB 

EVENT 


88 



23.0000 

348 

10/23/97 

12:10 

PM 

ML 6 MB 

EVENT 


89 



30.0000 

348 

10/23/97 

12:10 

PM 

ML 6 MB 

EVENT 


90 



25.0000 

348 

10/23/97 

12 ; 10 

PM 

ML6MB 

EVENT 


91 



23.0000 

348 

10/23/97 

12 :10 

PM 

ML6MB 

EVENT 


92 



27.0000 

348 

10/23/97 

12 :10 

PM 

ML 6MB 

EVENT 


93 



18.0000 

348 

10/23/97 

12:10 

PM 

ML6MB 

EVENT 


94 



21.0000 

348 

10/23/97 

12:10 

PM 

ML 6 MB 

EVENT 


95 



22.0000 

348 

10/23/97 

12:10 

PM 

ML 6 MB 

EVENT 


96 



23.0000 

348 

10/23/97 

12:10 

PM 

ML 6 MB 

EVENT 


97 



25.0000 

348 

10/23/97 

12 :10 

PM 

ML 6 MB 

EVENT 


98 



24.0000 

348 

10/23/97 

12:10 

PM 

ML6MB 

EVENT 


99 



19.0000 

348 

10/23/97 

12 : 10 

PM 

ML 6 MB 

EVENT 


100 



24.0000 

348 

10/23/97 

12:10 

PM 





Average 

: 

24.4100 









Std Dev 

: 

3.7581 





ML6MB 

FTC-BUTT 

1 



34.0 

AUTO 

10/21/97 

3:10 

PM 





Average 


34.0000 









Std Dev 


0.0000 





ML 6MB 

MA-CO 


1 

6353 1 

4 

20.2400 

58 

10/23/97 

2:10 

PM 

ML 6MB 

MA-CO 


2 

6353 1 

10 

20.4200 

58 

10/23/97 

2 :10 

PM 

ML 6 MB 

MA-CO 


3 

6353 1 

15 

21.2100 

58 

10/23/97 

2:10 

PM 

ML 6MB 

MA-CO 


4 

6353 1 

20 

20.7000 

58 

10/23/97 

2 :10 

PM 

ML 6MB 

MA-CO 


5 

6353 2 

4 

19.7200 

58 

10/23/97 

2:10 

PM 

ML 6 MB 

MA-CO 


6 

6353 2 

10 

22.0800 

58 

10/23/97 

2:10 

PM 

ML6MB 

MA-CO 


7 

6353 2 

15 

20.7700 

58 

10/23/97 

2:10 

PM 

ML 6 MB 

MA-CO 


8 

6353 2 

20 

21.3200 

58 

10/23/97 

2:10 

PM 

Doc-Code: 

P0622 
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rawdata 


PRODUCT TESTING LABORATORY 
Raw Data For Request MA97-1 


Philip Morris USA 
Confidential 


Repoit . ■. 

Request.: 

Submitter, . . ; 
Request Type: 
Activity....: 


XT/TQ/97 L-. 58 PH 

MA97-1 

E.Chambers/J.Garman 

inh 

T00107 


Reported By 
Submitted.. 
Received... 
Completed.. 
Approved By 


CHAMBERS,LIZ 

10/20/97 
10/20/97 
11/19/97 
NOT APPROVED 


Description.: MASSACHUSETTS COMPLIANCE 
MA.COMPLIANCE 


TEST BRANDS MORE THAN 5% MARKET SHARE FOR 


** + * DATA HAS NOT HAD FINAL REVIEW/APPROVAL: SUBJECT TO CHANGE +*** 


Sample 

Test 

# 

Grp 

Ru 

Pt 

Data Value 

Rej Apr 

Instr 

Report Date 


ML SMB 

MA-CO 

9 

6353 

3 

4 

20.5400 

- 

58 

10/23/97 

2 :10 

PM 

ML6MB 

MA-CO 

10 

6353 

3 

10 

21.7000 

- 

58 

10/23/97 

2:10 

PM 

ML 6MB 

MA-CO 

11 

6353 

3 

15 

21.2800 

- 

58 

10/23/97 

2:10 

PM 

ML6MB 

MA-CO 

12 

6353 

3 

20 

22.3800 

- 

58 

10/23/97 

2 :10 

PM 

ML SMB 

MA-CO 

13 

6353 

4 

4 

20,2800 

- 

58 

10/27/97 

7:10 

AM 

ML6MB 

MA-CO 

14 

6353 

4 

10 

21.6600 

- 

58 

10/27/97 

7 :10 

AM 

ML6MB 

MA-CO 

15 

6353 

4 

15 

22.2600 

- 

53 

10/27/97 

7:10 

AM 

ML6MB 

MA-CO 

16 

6353 

4 

20 

21.2600 

- 

58 

10/27/97 

7:10 

AM 

ML6MB 

MA-CO 

17 

6353 

5 

4 

22.2600 

- 

58 

10/27/97 

7:10 

AM 

ML 6 MB 

MA-CO 

18 

6353 

5 

10 

20.6600 

“ 

58 

10/27/97 

7:10 

AM 

ML6MB 

MA-CO 

19 

6353 

5 

15 

19.7300 

- 

58 

10/27/97 

7:10 

AM 

ML 6 MB 

MA-CO 

20 

6353 

5 

20 

20.7200 

- 

58 

10/27/97 

7:10 

AM 




Average : 

21.0595 









Std 

Dev : 

0.8152 






ML 6 MB 

MA-H20 

1 

6353 

1 

4 

7.9041 

- 

GC361 

10/24/97 

12 :10 

PM 

ML6MB 

MA-H20 

2 

6353 

1 

10 

7.2491 

- 

GC361 

10/24/97 

12 : 10 

PM 

ML6MB 

MA-H20 

3 

6353 

1 

15 

8.3617 

- 

GC361 

10/24/97 

12:10 

PM 

ML6MB 

MA-H20 

4 

6353 

1 

20 

8.3042 

- 

GC361 

10/24/97 

12 :10 

PM 

ML6MB 

MA-H20 

5 

6353 

2 

4 

8.1461 

- 

GC361 

10/24/97 

12:10 

PM 

ML SMB 

MA-H20 

6 

6353 

2 

10 

8.6284 

- 

GC361 

10/24/97 

12:10 

PM 

ML SMB 

MA-H20 

7 

6353 

2 

15 

8.2248 

“ 

GC361 

10/24/97 

12:10 

PM 

ML6MB 

MA-H20 

8 

6353 

2 

20 

8.7064 


GC361 

10/24/97 

12:10 

PM 

ML 6MB 

MA-H20 

9 

6353 

3 

4 

8.9542 

“ 

GC361 

10/24/97 

12:10 

PM 

ML6MB 

MA-H20 

10 

6353 

3 

10 

8.6700 


GC361 

10/24/97 

12:10 

PM 

ML6MB 

MA-H20 

11 

6353 

3 

15 

9.4759 


GC361 

10/24/97 

12:10 

PM 

ML 6 MB 

MA-H20 

12 

6353 

3 

20 

9.0008 

- 

GC361 

10/24/97 

12:10 

PM 

ML 6 MB 

MA-H20 

13 

6353 

5 

4 

7.9183 

- 

GC361 

10/27/97 

9 : 10 

AM 

ML 6 MB 

MA-H20 

14 

6353 

5 

10 

8.7267 

- 

GC361 

10/27/97 

9:10 

AM 

ML 6 MB 

MA-H20 

15 

6353 

5 

15 

6.9704 

- 

GC361 

10/27/97 

9 :10 

AM 

ML6MB 

MA-H20 

16 

6353 

5 

20 

7.6720 

- 

GC361 

10/27/97 

9 :10 

AM 

mlSmb 

MA-H20 

17 

6353 

4 

4 

7.5203 

- 

GC361 

10/27/97 

9:10 

AM 

ML6MB 

MA-H20 

18 

6353 

4 

10 

8.4374 

“ 

GC361 

10/27/97 

9:10 

AM 

MLSMB 

MA-H20 

19 

6353 

4 

15 

11.5749 


GC361 

10/27/97 

9:10 

AM 

ML6MB 

MA-H20 

20 

6353 

4 

20 

8.7289 

- 

GC361 

10/27/97 

9:10 

AM 




Average : 

8.4587 









Std 

Dev : 

0.9605 






MLSMB 

MA-NIC 

1 

6353 

1 

4 

1.6247 

- 

GC361 

10/24/97 

12:10 

PM 

ML6MB 

MA-NIC 

2 

6353 

1 

10 

1.4823 

- 

GC361 

10/24/97 

12 :10 

PM 

MLSMB 

MA-NIC 

3 

6353 

1 

15 

1.5287 

- 

GC361 

10/24/97 

12:10 

PM 

MLSMB 

MA-NIC 

4 

6353 

1 

20 

1.5191 

- 

GC361 

10/24/97 

12:10 

PM 

ML 6 MB 

MA-NIC 

5 

6353 

2 

4 

1.5241 

- 

GC361 

10/24/97 

12 : 10 

PM 

ML 6 MB 

MA-NIC 

6 

6353 

2 

10 

1.4692 

- 

GC361 

10/24/97 

12:10 

PM 

ML 6MB 

MA-NIC 

7 

6353 

2 

15 

1.5317 

- 

GC361 

10/24/97 

12 : 10 

PM 

ML6MB 

MA-NIC 

8 

6353 

2 

20 

1.5741 

“ 

GC361 

10/24/97 

12 : 10 

PM 

MLSMB 

MA-NIC 

9 

6353 

3 

4 

1.6451 

- 

GC361 

10/24/97 

12 ; 10 

PM 

ML 6 MB 

MA-NIC 

10 

6353 

3 

10 

1.7079 

“ 

GC361 

10/24/97 

12 ; 10 

PM 

:-Code: P0622 
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rawdata 


PRODUCT TESTING LABORATORY 
Raw Data For Request MA97-1 


Philip Morris USA 
Confidential 


Report pate.: 

Request.: 

Submitter...: 
Request Type: 
Activity....: 


li/20/ei I:SB PM 
MA97-1 

E.Chambers/J.Garman 
inh 

T00107 


Reported By 

Submitted.. 
Received... 
Completed.. 
Approved By 


CHAMBERS,LX2 

10/20/97 
10/20/97 
11/19/97 
NOT APPROVED 


Description.: MASSACHUSETTS COMPLIANCE 
MA.COMPLIANCE 


TEST BRANDS MORE THAN 5% MARKET SHARE FOR 


**** DATA HAS NOT HAD FINAL REVIEW/APPROVAL: SUBJECT TO CHANGE **** 


Sample 

Test 

* 

Grp 

Ru Pt 

Data Value Rej 

Apr 

Instr 

Report Date 


ML6MB 

MA-NIC 

11 

6353 

3 15 

1.6151 

- 

GC361 

10/24/97 

12 :10 

PM 

MLS MB 

MA-NIC 

12 

6353 

3 20 

1.5377 

- 

GC361 

10/24/97 

12:10 

PM 

ML 6 MB 

MA-NIC 

13 

6353 

5 4 

1.4638 

- 

GC361 

10/27/97 

9:10 

AM 

ML6MB 

MA-NIC 

14 

6353 

5 10 

1.5985 


GC361 

10/27/97 

9 :10 

AM 

ML 6 MB 

MA-NIC 

15 

6353 

5 15 

1.5651 

- 

GC361 

10/27/97 

9 :10 

AM 

ML 6 MB 

MA-NIC 

16 

6353 

5 20 

1.4687 

" 

GC361 

10/27/97 

9 : 10 

AM 

ML6MB 

MA-NIC 

17 

6353 

4 4 

1.4426 


GC361 

10/27/97 

9 :10 

AM 

ML6MB 

MA-NIC 

18 

6353 

4 10 

1.6587 

- 

GC361 

10/27/97 

9; 10 

AM 

ML 6 MB 

MA-NIC 

19 

6353 

4 15 

1.7212 

- 

GC361 

10/27/97 

9 : 10 

AM 

ML 6 MB 

MA-NIC 

20 

6353 

4 20 

1.5924 

" 

GC3 61 

10/27/97 

9:10 

AM 




Average : 

1.5635 









Std 

Dev : 

0.0813 






ML 6 MB 

MA-NIC-FLR 

1 



12.4700 

- 

398 

11/19/97 

5:11 

PM 

ML 6 MB 

MA-NIC-FLR 

2 



12.9600 

- 

398 

11/19/97 

5:11 

PM 

ML 6 MB 

MA-NIC-FLR 

3 



12.7200 

“ 

398 

11/19/97 

5:11 

PM 




Average : 

12.7167 









Std 

Dev : 

0.2450 






ML6MB 

MA-PH 

1 



5.4060 

- 

58 

10/30/97 

12:10 

PM 

ML 6 MB 

MA-PH 

2 



5.3400 

" 

58 

10/30/97 

12 :10 

PM 

ML 6 MB 

MA-PH 

3 



5.3860 


58 

10/30/97 

12:10 

PM 




Average : 

5.3773 









Std 

Dev : 

0.0338 






ml6mB 

MA-PUFF 

1 

6353 

1 4 

10.4000 

- 

58 

10/23/97 

10:10 

AM 

ML 6 MB 

MA-PUFF 

2 

6353 

1 10 

9.9400 

- 

58 

10/23/97 

10:10 

AM 

ML 6 MB 

MA-PUFF 

3 

6353 

1 15 

10.3400 

- 

58 

10/23/97 

10:10 

AM 

ML6MB 

MA-PUFF 

4 

6353 

1 20 

10.0800 

- 

58 

10/23/97 

10 :10 

AM 

ML6MB 

MA-PUFF 

5 

6353 

2 4 

10.0600 

- 

58 

10/23/97 

11:10 

AM 

ML 6 MB 

MA-PUFF 

6 

6353 

2 10 

10.3800 

" 

58 

10/23/97 

11:10 

AM 

ML6MB 

MA-PUFF 

7 

6353 

2 15 

9.9800 

- 

58 

10/23/97 

11:10 

AM 

MT.6MB 

MA-PUFF 

8 

6353 

2 20 

10.2000 

- 

58 

10/23/97 

11:10 

AM 

ML 6 MB 

MA-PUFF 

9 

6353 

3 4 

9.9200 

- 

58 

10/23/97 

1:10 

PM 

ML 6 MB 

MA-PUFF 

10 

6353 

3 10 

10.8600 


58 

10/23/97 

1:10 

PM 

ML 6 MB 

MA-PUFF 

11 

6353 

3 15 

10.5800 

- 

58 

10/23/97 

1:10 

PM 

ML 6 MB 

MA-PUFF 

12 

6353 

3 20 

10,0400 


58 

10/23/97 

1:10 

PM 

ML 6 MB 

MA-PUFF 

13 

6353 

4 4 

10.1400 


58 

10/24/97 

9:10 

AM 

ML 6 MB 

MA-PUFF 

14 

6353 

4 10 

10.4400 

- 

58 

10/24/97 

9 :10 

AM 

ML 6 MB 

MA-PUFF 

15 

6353 

4 15 

10.7400 

- 

58 

10/24/97 

9:10 

AM 

ML 6 MB 

MA-PUFF 

16 

6353 

4 20 

10.4400 

- 

58 

10/24/97 

9:10 

AM 

ML6MB 

MA-PUFF 

17 

6353 

5 4 

10.0000 

- 

58 

10/24/97 

11:10 

AM 

ML 6MB 

MA-PUFF 

18 

6353 

5 10 

10.7000 


58 

10/24/97 

11:10 

AM 

ML 6 MB 

MA-PUFF 

19 

6353 

5 15 

10.3200 


53 

10/24/97 

11:10 

AM 

ML 6 MB 

MA-PUFF 

20 

6353 

5 20 

9.6000 


58 

10/24/97 

11:10 

AM 




Average : 

10.2580 
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rawdata 


PRODUCT TESTING LABORATORY 
Raw Data For Request MA97-1 


Philip Morris USA 
Confidential 


Seport Date.: 

Request.: 

Submitter...: 
Request Type: 
Activity....: 


11/20/97 1:58 PM 

MA97-1 

E.Chambers/J.Garman 

inh 

TO 0107 


Reported By 
Submitted.. 
Received.. . 
Completed.. 
Approved By 


CHAMBERS,LIZ 

10/20/97 
10/20/97 
11/19/97 
NOT APPROVED 


Description.: MASSACHUSETTS COMPLIANCE 
MA.COMPLIANCE 


TEST BRANDS MORE THAN 5% MARKET SHARE FOR 


**** DATA HAS NOT HAD FINAL REVIEW/APPROVAL: SUBJECT TO CHANGE **** 


Sample 

Test 

# 

Grp 

Ru 

Pt 




Std 

Dev : 

ML 6 MB 

MA-TPM 

1 

6353 

1 

4 

ML 6 MB 

MA-TPM 

2 

6353 

1 

10 

ML 6 MB 

MA-TPM 

3 

6353 

1 

15 

ML6MB 

MA-TPM 

4 

6353 

1 

20 

ML6MB 

MA-TPM 

5 

6353 

2 

4 

ML 5 MB 

MA-TPM 

6 

6353 

2 

10 

ML6MB 

MA-TPM 

7 

6353 

2 

15 

ML 6 MB 

MA-TPM 

B 

6353 

2 

20 

ML 6 MB 

MA-TPM 

9 

6353 

3 

4 

ML 6 MB 

MA-TPM 

10 

6353 

3 

10 

ML 6 MB 

MA-TPM 

11 

6353 

3 

15 

ML SMB 

MA-TPM 

12 

6353 

3 

20 

ML 6 MB 

MA-TPM 

13 

6353 

4 

4 

ML 6 MB 

MA-TPM 

14 

6353 

4 

10 

ML 6 MB 

MA-TPM 

15 

6353 

4 

15 

ML6MB 

MA-TPM 

16 

6353 

4 

20 

ML 6 MB 

MA-TPM 

17 

6353 

5 

4 

ML 6 MB 

MA-TPM 

18 

6353 

5 

10 

ML 6 MB 

MA-TPM 

19 

6353 

5 

15 

ML6MB 

MA-TPM 

20 

6353 

5 

20 


Average : 

Std Dev : 


ML 6MB 

TIP-LENGTH 

1 

ML6MB 

TIP-LENGTH 

2 

ML6MB 

TIP-LENGTH 

3 

ML 6 MB 

TIP-LENGTH 

4 

ML 6 MB 

TIP-LENGTH 

5 

ML6MB 

TIP-LENGTH 

6 

ML 6MB 

TIP-LENGTH 

7 

ML 6MB 

TIP-LENGTH 

8 

ML 6MB 

TIP-LENGTH 

9 

ML 6 MB 

TIP-LENGTH 

10 

ML 6MB 

TIP-LENGTH 

11 

ML 6MB 

TIP-LENGTH 

12 

ML 6MB 

TIP-LENGTH 

13 

ML6MB 

TIP-LENGTH 

14 

ML 6 MB 

TIP-LENGTH 

15 

ML6MB 

TIP-LENGTH 

16 

ML6MB 

TIP-LENGTH 

17 

ML6MB 

TIP-LENGTH 

18 

ML6MB 

TIP-LENGTH 

19 

ML 6 MB 

TIP-LENGTH 

20 


Average : 
Std Dev : 


Data Value Rej Apr Instr Report Date 
0.3190 


31.1400 

- 

58 

10/23/97 

10:10 AM 

29.6600 


58 

10/23/97 

10:10 AM 

31.5200 


58 

10/23/97 

10:10 AM 

30.7200 


58 

10/23/97 

10:10 AM 

31.3800 

- 

58 

10/23/97 

11:10 AM 

31.9000 


58 

10/23/97 

11:10 AM 

30.7400 


58 

10/23/97 

11:10 AM 

32.4010 

" 

58 

10/23/97 

11:10 AM 

32.4600 


58 

10/23/97 

1:10 PM 

32.7800 

- 

58 

10/23/97 

1:10 PM 

32.9600 


58 

10/23/97 

1:10 PM 

32.7600 


58 

10/23/97 

1:10 PM 

29.5800 


58 

10/24/97 

9:10 AM 

32.7600 

- 

58 

10/24/97 

9:10 AM 

36.7400 

“ 

58 

10/24/97 

9:10 AM 

32.4000 

- 

58 

10/24/97 

9:10 AM 

31.0800 

- 

58 

10/24/97 

11:10 AM 

32.1200 


58 

10/24/97 

11:10 AM 

29,5000 

" 

58 

10/24/97 

11:10 AM 

29.9000 


58 

10/24/97 

11:10 AM 


31.7251 

1.6482 


31.0000 

- 

PC398 

10/21/97 

2:10 

PM 

31.0000 

- 

PC398 

10/21/97 

2:10 

PM 

31.5000 

“ 

PC39B 

10/21/97 

2:10 

PM 

30.9000 

- 

PC398 

10/21/97 

2 : 10 

PM 

31.0000 


PC398 

10/21/97 

2 : 10 

PM 

31.1000 

- 

PC398 

10/21/97 

2:10 

PM 

31.0000 

- 

PC 3 9 8 

10/21/97 

2 : 10 

PM 

31.0000 

- 

PC398 

10/21/97 

2:10 

PM 

31.3000 

- 

PC398 

10/21/97 

2:10 

PM 

31.1000 

- 

PC398 

10/21/97 

2:10 

PM 

31.0000 

- 

PC3 98 

10/21/97 

2:10 

PM 

31.1000 

- 

PC398 

10/21/97 

2:10 

PM 

31.0000 

“ 

PC3 98 

10/21/97 

2:10 

PM 

30.8000 


PC398 

10/21/97 

2:10 

PM 

31.0000 


PC398 

10/21/97 

2:10 

PM 

31.1000 

“ 

PC398 

10/21/97 

2:10 

PM 

30.9000 

- 

PC398 

10/21/97 

2:10 

PM 

30.8000 

- 

PC398 

10/21/97 

2:10 

PM 

31.1000 

" 

PC398 

10/21/97 

2:10 

PM 

31.1000 

- 

PC398 

10/21/97 

2 :10 

PM 


31.0400 

0.1569 
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rawdata PRODUCT TESTING LABORATORY Philip Morris USA 

Raw Data For Request MA97-1 Confidential 

Report Date.: 11/20/97 1:58 PM Reported By: CHAMBERS,LIZ 

Request.: MA97-1 Submitted..: 10/20/97 

Submitter...: E.Chambers/J.Garman Received...: 10/20/97 

Request Type: inh Completed..: 11/19/97 


Activity....: T00107 Approved By: NOT APPROVED 

Description. : MASSACHUSETTS COMPLIANCE - TEST BRANDS MORE THAN 5% MARKET SHARE FOR 
MA.COMPLIANCE 

**** DATA HAS NOT HAD FINAL REVIEW/APPROVAL: SUBJECT TO CHANGE **** 


Sample 

Test 

# 

Grp 

Ru Pt 

Data Value 

Rej Apr 

Instr 

Report Date 


ML6MB 

MA-TAR 

1 

6353 

1 4 

21.6112 

- 

n/a 

10/23/97 

10:10 

AM 

ML6MB 

MA-TAR 

2 

6353 

3 15 

21.8690 

- 

n/a 

10/23/97 

1:10 

PM 

ML6MB 

MA-TAR 

3 

6353 

3 20 

22.2215 

- 

n/a 

10/23/97 

1:10 

PM 

ML 6 MB 

MA-TAR 

4 

6353 

4 4 

20.6171 

- 

n/a 

10/24/97 

9:10 

AM 

ML 6 MB 

MA-TAR 

5 

6353 

1 10 

20.9286 

" 

n/a 

10/23/97 

10:10 

AM 

ML 6 MB 

MA-TAR 

6 

6353 

1 15 

21.6296 

- 

n/a 

10/23/97 

10:10 

AM 

ML 6 MB 

MA-TAR 

7 

6353 

1 20 

20.8967 

- 

n/a 

10/23/97 

10:10 

AM 

ML6MB 

MA-TAR 

8 

6353 

2 4 

21.7098 

- 

n/a 

10/23/97 

11 :10 

AM 

ML 6 MB 

MA-TAR 

9 

6353 

2 10 

21.8024 

- 

n/a 

10/23/97 

11:10 

AM 

ML 6 MB 

MA-TAR 

10 

6353 

2 15 

20.9835 

- 

n/a 

10/23/97 

11 :10 

AM 

ML6MB 

MA-TAR 

11 

6353 

2 20 

22.1205 


n/a 

10/23/97 

11:10 

AM 

ML6MB 

MA-TAR 

12 

6353 

3 4 

21.8607 


n/a 

10/23/97 

1:10 

PM 

ML6MB 

MA-TAR 

13 

6353 

3 10 

22.4021 


n/a 

10/23/97 

1:10 

PM 

ML6MB 

MA-TAR 

14 

6353 

5 20 

20.7593 

- 

n/a 

10/24/97 

11:10 

AM 

ML6MB 

MA-TAR 

15 

6353 

4 10 

22.6639 


n/a 

10/24/97 

9 : 10 

AM 

ML 6 MB 

MA-TAR 

16 

6353 

4 15 

23.4439 


n/a 

10/24/97 

9:10 

AM 

ML 6 MB 

MA-TAR 

17 

6353 

4 20 

22.0787 

- 

n/a 

10/24/97 

9:10 

AM 

ML 6 MB 

MA-TAR 

18 

6353 

5 4 

21.6979 


n/a 

10/24/97 

11:10 

AM 

ML 6 MB 

MA-TAR 

19 

6353 

5 10 

21.7948 


n/a 

10/24/97 

11:10 

AM 

ML 6 MB 

MA-TAR 

20 

6353 

5 15 

20.9645 

" 

n/a 

10/24/97 

11:10 

AM 




Average : 

21.7028 









Std 

Dev : 

0.7069 






MR4B 

E-CTBWT 

1 



0.7097 

- 

310 

10/22/97 

2:10 

PM 

MR4B 

E-CTBWT 

2 



0.7107 

- 

310 

10/22/97 

3:10 

PM 

MR4B 

E-CTBWT 

3 



0.7067 


310 

10/22/97 

3 ; 10 

PM 




Average : 

0.7090 









std 

Dev : 

0.0021 






MR4B 

E-CWT 

1 



0.9068 

- 

310 

10/22/97 

2:10 

PM 

MR4B 

E-CWT 

2 



0.9071 


310 

10/22/97 

3:10 

PM 

MR4B 

E-CWT 

3 



0.9031 


310 

10/22/97 

3 :10 

PM 




Average : 

0 . 9056 









Std 

Dev : 

0.0022 






MR4B 

E-P+PWT 

1 



0 . 1971 

- 

310 

10/22/97 

2:10 

PM 

MR4B 

E-P+PWT 

2 



0 . 1964 

“ 

310 

10/22/97 

3 : 10 

PM 

MR4B 

E-P+PWT 

3 



0.1964 

" 

310 

10/22/97 

3:10 

PM 




Average : 

0.1966 









Std 

Dev : 

0.0010 






MR4B 

EVENT 

1 



17.0000 

- 

348 

10/23/97 

10 :10 

AM 

MR4B 

EVENT 

2 



13.0000 

- 

348 

10/23/97 

10:10 

AM 

MR4B 

EVENT 

3 



12.0000 

- 

348 

10/23/97 

10:10 

AM 

MR4B 

EVENT 

4 



15.0000 

- 

348 

10/23/97 

10:10 

AM 

MR4B 

EVENT 

5 



14.0000 


348 

10/23/97 

10 :10 

AM 
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rawdata PRODUCT TESTING LABORATORY Philip Morris USA 

Raw Data For Request MA97-1 Confidential 

Report Date.'. 11/20/97 1-.58 PM Reported By: CHAMBERS, LIZ 

Request.: MA97-1 Submitted..: 10/20/97 

Submitter...: E.Chambers/J.Garnan Received...: 10/20/97 

Request Type: inh Completed..: 11/19/97 

Activity....: T00107 Approved By; NOT APPROVED 


Description.; MASSACHUSETTS COMPLIANCE - TEST BRANDS MORE THAN 5% MARKET SHARE FOR 
MA,COMPLIANCE 


**** DATA HAS NOT HAD FINAL REVIEW/APPROVAL: SUBJECT TO CHANGE ***+ 


Sample 

Test 

# 

Grp Ru Pt Data Value Rej 

Apr 

Instr 

Report Date 


MR4B 

EVENT 

6 

11.0000 

- 

348 

10/23/97 

10:10 

AM 

MR4B 

EVENT 

7 

13.0000 

- 

348 

10/23/97 

10 :10 

AM 

MR4B 

EVENT 

8 

11.0000 

- 

348 

10/23/97 

10 : 10 

AM 

MR4B 

EVENT 

9 

11.0000 

- 

348 

10/23/97 

10 : 10 

AM 

MR4B 

EVENT 

10 

13.0000 

- 

348 

10/23/97 

10 : 10 

AM 

MR4B 

EVENT 

11 

11.0000 


348 

10/23/97 

10 : 10 

AM 

MR4B 

EVENT 

12 

13.0000 

- 

348 

10/23/97 

10 : 10 

AM 

MR4B 

EVENT 

13 

12.0000 

- 

348 

10/23/97 

10:10 

AM 

MR4B 

EVENT 

14 

11.0000 

- 

348 

10/23/97 

10 :10 

AM 

MR4B 

EVENT 

15 

10.0000 

- 

348 

10/23/97 

10:10 

AM 

MR4B 

EVENT 

16 

11.0000 

- 

348 

10/23/97 

10 : 10 

AM 

MR4B 

EVENT 

17 

12.0000 

- 

348 

10/23/97 

10:10 

AM 

MR4B 

EVENT 

18 

10.0000 

- 

348 

10/23/97 

10:10 

AM 

MR4B 

EVENT 

19 

12.0000 

- 

348 

10/23/97 

10:10 

AM 

MR4B 

EVENT 

20 

25.0000 

r 

348 

10/23/97 

10:10 

AM 

MR4B 

EVENT 

21 

13.0000 

- 

348 

10/23/97 

10:10 

AM 

MR4B 

EVENT 

22 

13.0000 

- 

348 

10/23/97 

10:10 

AM 

MR4B 

EVENT 

23 

13.0000 

- 

348 

10/23/97 

10 : 10 

AM 

MR4B 

EVENT 

24 

12.0000 

- 

348 

10/23/97 

10 : 10 

AM 

MR4B 

EVENT 

25 

17.0000 

“ 

348 

10/23/97 

10 : 10 

AM 

MR4B 

EVENT 

26 

10.0000 

- 

348 

10/23/97 

10:10 

AM 

MR4B 

EVENT 

27 

12.0000 

- 

348 

10/23/97 

10:10 

AM 

MR4B 

EVENT 

28 

12.0000 

- 

348 

10/23/97 

10 : 10 

AM 

MR4B 

EVENT 

29 

10.0000 

- 

348 

10/23/97 

10:10 

AM 

MR4B 

EVENT 

30 

11.0000 

- 

348 

10/23/97 

10 :10 

AM 

MR4B 

EVENT 

31 

12.0000 

- 

348 

10/23/97 

10:10 

AM 

MR4B 

EVENT 

32 

15.0000 

- 

348 

10/23/97 

10:10 

AM 

MR4B 

EVENT 

33 

10.0000 

- 

348 

10/23/97 

10:10 

AM 

MR4B 

EVENT 

34 

10.0000 

- 

348 

10/23/97 

10 : 10 

AM 

MR4B 

EVENT 

35 

13.0000 

“ 

348 

10/23/97 

10 : 10 

AM 

MR4B 

EVENT 

36 

12.0000 

- 

348 

10/23/97 

10:10 

AM 

MR4B 

EVENT 

37 

14.0000 

- 

348 

10/23/97 

10 : 10 

AM 

MR4B 

EVENT 

38 

14.0000 

- 

348 

10/23/97 

10:10 

AM 

MR4B 

EVENT 

39 

18.0000 

- 

348 

10/23/97 

10 : 10 

AM 

MR4B 

EVENT 

40 

18.0000 

- 

348 

10/23/97 

10 : 10 

AM 

MR4B 

EVENT 

41 

12.0000 

- 

348 

10/23/97 

10 : 10 

AM 

MR4B 

EVENT 

42 

15.0000 

- 

348 

10/23/97 

10 : 10 

AM 

MR4B 

EVENT 

43 

18.0000 

- 

348 

10/23/97 

10 :10 

AM 

MR4B 

EVENT 

44 

18.0000 

- 

348 

10/23/97 

10:10 

AM 

MR4B 

EVENT 

45 

12.0000 

- 

348 

10/23/97 

10:10 

AM 

MR4B 

EVENT 

46 

10.0000 

- 

348 

10/23/97 

10:10 

AM 

MR4B 

EVENT 

47 

12.0000 

- 

348 

10/23/97 

10 :10 

AM 

MR4B 

EVENT 

48 

10.0000 

- 

348 

10/23/97 

10:10 

AM 

MR4B 

EVENT 

49 

13.0000 

- 

348 

10/23/97 

10 :10 

AM 

MR4B 

EVENT 

50 

10.0000 

- 

343 

10/23/97 

10:10 

AM 

MR4B 

EVENT 

51 

13.0000 

“ 

348 

10/23/97 

12 :10 

PM 

MR4B 

EVENT 

52 

10.0000 

- 

348 

10/23/97 

12:10 

PM 

MR4B 

EVENT 

53 

14 .0000 

- 

348 

10/23/97 

12 : 10 

PM 

MR4B 

EVENT 

54 

12.0000 

- 

348 

10/23/97 

12 : 10 

PM 

MR4B 

EVENT 

55 

13.0000 

- 

348 

10/23/97 

12 :10 

PM 
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rawdata 


PRODUCT TESTING LABORATORY 
Raw Data For Request MA97-1 


Philip Morris USA 
Confidential 


Request..... 
Submitter.., 
Request Type 
Activity...- 


11/10/91 1-. S8 PM 

MA97-1 

E.Chambers/J.Garman 
inh 

T00107 


Reported By: 
Submitted..: 
Received. . . : 
Completed. . : 
Approved By: 


CHAMBERS/LIZ 
10/20/97 
10/20/97 
11/19/97 
NOT APPROVED 


Description.: MASSACHUSETTS COMPLIANCE - TEST BRANDS MORE THAN 5% MARKET SHARE FOR 
MA.COMPLIANCE 


**** DATA HAS NOT HAD FINAL REVIEW/APPROVAL: SUBJECT TO CHANGE **** 


Sample 

Test 

# 

Grp Ru Pt 

Data Value Rej Apr 

Instr 

Report Date 


MR4B 

EVENT 

56 


17.0000 

348 

10/23/97 

12:10 

PM 

MR4B 

EVENT 

57 


13.0000 

348 

10/23/97 

12 :10 

PM 

MR4B 

EVENT 

58 


11.0000 

348 

10/23/97 

12 :10 

PM 

MR4B 

EVENT 

59 


12.0000 

348 

10/23/97 

12:10 

PM 

MR4B 

EVENT 

60 


9.0000 

348 

10/23/97 

12:10 

PM 

MR4B 

EVENT 

61 


12.0000 

348 

10/23/97 

12 :10 

PM 

MR4B 

EVENT 

62 


12.0000 

348 

10/23/97 

12:10 

PM 

MR4B 

EVENT 

63 


13.0000 

348 

10/23/97 

12:10 

PM 

MR4B 

EVENT 

64 


14.0000 

348 

10/23/97 

12 :10 

PM 

MR4B 

EVENT 

65 


12.0000 

348 

10/23/97 

12 : 10 

PM 

MR4B 

EVENT 

66 


14.0000 

348 

10/23/97 

12 :10 

PM 

MR4B 

EVENT 

67 


15.0000 

348 

10/23/97 

12:10 

PM 

MR4B 

EVENT 

68 


11.0000 

348 

10/23/97 

12:10 

PM 

MR4B 

EVENT 

69 


21.0000 

348 

10/23/97 

12 :10 

PM 

MR4B 

EVENT 

70 


13.0000 

348 

10/23/97 

12:10 

PM 

MR4B 

EVENT 

71 


12.0000 

348 

10/23/97 

12:10 

PM 

MR4B 

EVENT 

72 


13.0000 

348 

10/23/97 

12:10 

PM 

MR4B 

EVENT 

73 


13.0000 

348 

10/23/97 

12:10 

PM 

MR4B 

EVENT 

74 


13.0000 

348 

10/23/97 

12:10 

PM 

MR4B 

EVENT 

75 


14.0000 

348 

10/23/97 

12:10 

PM 

MR4B 

EVENT 

76 


11.0000 

348 

10/23/97 

12:10 

PM 

MR4B 

EVENT 

77 


11.0000 

348 

10/23/97 

12:10 

PM 

MR4B 

EVENT 

78 


12.0000 

348 

10/23/97 

12 : 10 

PM 

MR4B 

EVENT 

79 


11.0000 

348 

10/23/97 

12:10 

PM 

MR4B 

EVENT 

80 


11,0000 

348 

10/23/97 

12 :10 

PM 

MR4B 

EVENT 

81 


13.0000 

348 

10/23/97 

12 : 10 

PM 

MR4B 

EVENT 

82 


16.0000 

348 

10/23/97 

12:10 

PM 

MR4B 

EVENT 

83 


10.0000 

348 

10/23/97 

12:10 

PM 

MR4B 

EVENT 

84 


16.0000 

348 

10/23/97 

12 : 10 

PM 

MR4B 

EVENT 

85 


9.0000 

348 

10/23/97 

12:10 

PM 

MR4B 

EVENT 

86 


12.0000 

348 

10/23/97 

12 : 10 

PM 

MR4B 

EVENT 

87 


16.0000 

348 

10/23/97 

12:10 

PM 

mr4b 

EVENT 

88 


12.0000 

348 

10/23/97 

12 :10 

PM 

MR4B 

EVENT 

89 


12.0000 

348 

10/23/97 

12:10 

PM 

MR4B 

EVENT 

90 


11.0000 

348 

10/23/97 

12 :10 

PM 

MR4B 

EVENT 

91 


13.0000 

348 

10/23/97 

12:10 

PM 

MR4B 

EVENT 

92 


12.0000 

348 

10/23/97 

12:10 

PM 

MR4B 

EVENT 

93 


17.0000 

348 

10/23/97 

12 :10 

PM 

MR4B 

EVENT 

94 


10.0000 

348 

10/23/97 

12:10 

PM 

MR4B 

EVENT 

95 


15.0000 

348 

10/23/97 

12 ; 10 

PM 

MR4B 

EVENT 

96 


13.0000 

348 

10/23/97 

12 : 10 

PM 

MR4B 

EVENT 

97 


14.0000 

348 

10/23/97 

12 :10 

PM 

MR4B 

EVENT 

98 


12.0000 

348 

10/23/97 

12 :10 

PM 

MR4B 

EVENT 

99 


10.0000 

348 

10/23/97 

12 :10 

PM 

MR4B 

EVENT 

100 


12.0000 

348 

10/23/97 

12:10 

PM 




Average : 

12.7071 








Std Dev : 

2.2689 





MR4B 

FTC-BUTT 

1 


26.0 

AUTO 

10/21/97 

3 :10 

PM 
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rawdata 


PRODUCT TESTING LABORATORY 
Raw Data For Request MA97-1 


Philip Morris USA 
Confidential 


Report Bate.; XI./'lQ/'Zl 1-.58 PM Reported By; CHAMBERS,LIZ 

Request.: MA97-1 Submitted..: 10/20/97 

Submitter...: E.Chambers/J.Garman Received...: 10/2Q/97 

Request Type: inh Completed..: 11/19/97 

Activity....: T00107 Approved By: NOT APPROVED 

Description.: MASSACHUSETTS COMPLIANCE - TEST BRANDS MORE THAN 5% MARKET SHARE FOR 
MA.COMPLIANCE 


**** DATA HAS NOT HAD FINAL REVIEW/APPROVAL: SUBJECT TO CHANGE **** 


Sample 

Test 

# 

Grp 

Ru 

Pt 

Data Value 

Rej Apr 

Instr 

Report Date 





Average : 

26.0000 









Std 

Dev : 

0.0000 






MR4B 

MA-CO 

1 

6353 

1 

1 

27.1000 

- 

58 

10/23/97 

2 :10 

PM 

MR4B 

MA-CO 

2 

6353 

1 

5 

28.7900 

- 

58 

10/23/97 

2:10 

PM 

MR4B 

MA-CO 

3 

6353 

1 

11 

28.4300 

“ 

58 

10/23/97 

2 : 10 

PM 

MR4B 

MA-CO 

4 

6353 

1 

17 

27.3700 


58 

10/23/97 

2:10 

PM 

MR4B 

MA-CO 

5 

6353 

2 

1 

26.7200 

- 

58 

10/23/97 

2:10 

PM 

MR4B 

MA-CO 

6 

6353 

2 

5 

27.4700 


56 

10/23/97 

2:10 

PM 

MR4B 

MA-CO 

7 

6353 

2 

11 

26.7500 

- 

58 

10/23/97 

2:10 

PM 

MR4B 

MA-CO 

3 

6353 

2 

17 

27.5800 

“ 

58 

10/23/97 

2:10 

PM 

MR4B 

MA-CO 

9 

6353 

3 

1 

27.0600 


58 

10/23/97 

2 :10 

PM 

MR4B 

MA-CO 

10 

6353 

3 

5 

26.2200 

- 

58 

10/23/97 

2:10 

PM 

MR4B 

MA-CO 

11 

6353 

3 

11 

27.2700 

- 

58 

10/23/97 

2:10 

PM 

MR4B 

MA-CO 

12 

6353 

3 

17 

27.1100 

- 

58 

10/23/97 

2:10 

PM 

MR4B 

MA-CO 

13 

6353 

4 

1 

25.5100 


58 

10/27/97 

7:10 

AM 

MR4B 

MA-CO 

14 

6353 

4 

5 

27.8300 

- 

58 

10/27/97 

7:10 

AM 

MR4B 

MA-CO 

15 

6353 

4 

11 

26.2900 

" 

58 

10/27/97 

7:10 

AM 

MR4B 

MA-CO 

16 

6353 

4 

17 

26.4900 

" 

58 

10/27/97 

7:10 

AM 

MR4B 

MA-CO 

17 

6353 

5 

1 

27.0900 

" 

58 

10/27/97 

7:10 

AM 

MR4B 

MA-CO 

18 

6353 

5 

5 

26.3700 


58 

10/27/97 

7:10 

Aid 

MR4B 

MA-CO 

19 

6353 

5 

11 

27.4500 


58 

10/27/97 

7:10 

Aid 

MR4B 

MA-CO 

20 

6353 

5 

17 

28.2200 


58 

10/27/97 

7:10 

Aid 




Average 

, ; 

27.1560 









Std 

Dev : 

0.7971 






MR4B 

MA-H20 

1 

6353 

1 

1 

18.3634 

- 

GC361 

10/24/97 

12:10 

PM 

MR4B 

MA-H20 

2 

6353 

1 

5 

18.8028 

- 

GC3 61 

10/24/97 

12:10 

PM 

MR4B 

MA-H20 

3 

6353 

1 

11 

16.2926 

- 

GC361 

10/24/97 

12:10 

PM 

MR4B 

MA-H20 

4 

6353 

1 

17 

15.9501 

- 

GC361 

10/24/97 

12:10 

PM 

MR4B 

MA-H20 

5 

6353 

2 

1 

18.3124 

“ 

GC361 

10/24/97 

12 : 10 

PM 

MR4B 

MA-H20 

6 

6353 

2 

5 

17.4854 

" 

GC361 

10/24/97 

12:10 

PM 

MR4B 

MA-H20 

7 

6353 

2 

11 

17.6858 

- 

GC3 61 

10/24/97 

12 : 10 

PM 

MR4B 

MA-H20 

8 

6353 

2 

17 

16.6722 


GC361 

10/24/97 

12:10 

PM 

MR4B 

MA-H20 

9 

6353 

3 

1 

19.7180 

- 

GC361 

10/24/97 

12:10 

PM 

MR4B 

MA-H2Q 

10 

6353 

3 

5 

17.2799 


GC361 

10/24/97 

12:10 

PM 

MR4B 

MA-H20 

11 

6353 

3 

11 

17.5262 

- 

GC361 

10/24/97 

12:10 

PM 

MR4B 

MA-H20 

12 

6353 

3 

17 

18.2111 

“ 

GC361 

10/24/97 

12 :10 

PId 

MR4B 

MA-H20 

13 

6353 

5 

1 

18.7048 

- 

GC361 

10/27/97 

9:10 

AM 

MR4B 

MA-H20 

14 

6353 

5 

5 

18.1385 

- 

GC361 

10/27/97 

9 :10 

AM 

MR4B 

MA-H20 

15 

6353 

5 

11 

18.6354 


GC361 

10/27/97 

9:10 

AM 

MR4B 

MA-H20 

16 

6353 

5 

17 

16.9270 

- 

GC361 

10/27/97 

9:10 

AM 

MR4B 

MA-H20 

17 

6353 

4 

1 

17.5005 

“ 

GC361 

10/27/97 

9:10 

AM 

MR4B 

MA-H20 

18 

6353 

4 

5 

16.6313 

- 

GC361 

10/27/97 

9:10 

AM 

MR4B 

MA-H20 

19 

6353 

4 

11 

17.1719 

- 

GC361 

10/27/97 

9:10 

AM 

MR4B 

MA-H20 

20 

6353 

4 

17 

17.3301 


GC361 

10/27/97 

9:10 

AM 




Average : 

17.6670 
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rawdata 


PRODUCT TESTING LABORATORY 
Raw Data For Request MA97-1 


Philip Morris USA 
Confidential 


■Report 'Date. 

Request.: 

Submitter...: 
Request Type: 
Activity,...: 


XX/UO/97 X-. 58 PM 
MA97-1 

E.Chambers/J.Garman 
inh 

T00107 


Reported By 
Submitted.. 
Received... 
Completed., 
Approved By 


CHAMBERS,LIZ 

10/20/97 
10/20/97 
11/19/97 
NOT APPROVED 


Description.: MASSACHUSETTS COMPLIANCE 
MA.COMPLIANCE 


TEST BRANDS MORE THAN 5% MARKET SHARE FOR 


**** DATA HAS NOT HAD FINAL REVIEW/APPROVAL: SUBJECT TO CHANGE **+* 


Sample 

Test 

# 

Grp 

Ru 

Pt 

Data Value 

Rej Apr 

Instr- 

■Report Date 





Std 

Dev 


0.9450 






MR4B 

MA-NIC 

1 

6353 

1 

1 

2.1321 

- 

GC361 

10/24/97 

12:10 

PM 

MR4B 

MA-NIC 

2 

6353 

1 

5 

2.1434 

- 

GC361 

10/24/97 

12 : 10 

PM 

MR4B 

MA-NIC 

3 

6353 

1 

11 

2.0078 


GC361 

10/24/97 

12:10 

PM 

MR4B 

MA-NIC 

4 

6353 

1 

17 

1.9670 

- 

GC361 

10/24/97 

12 :10 

PM 

MR4B 

MA-NIC 

5 

6353 

2 

1 

2.0675 

“ 

GC361 

10/24/97 

12:10 

PM 

MR4B 

MA-NIC 

6 

6353 

2 

5 

2.0705 

- 

GC361 

10/24/97 

12:10 

PM 

MR4B 

MA-NIC 

7 

6353 

2 

11 

2.0790 

- 

GC361 

10/24/97 

12:10 

PM 

MR4B 

MA-NIC 

3 

6353 

2 

17 

2.0019 


GC361 

10/24/97 

12:10 

PM 

MR4B 

MA-NIC 

9 

6353 

3 

1 

2.0072 


GC361 

10/24/97 

12:10 

PM 

MR4B 

MA-NIC 

10 

6353 

3 

5 

2.0113 

“ 

GC361 

10/24/97 

12:10 

PM 

MR4B 

MA-NIC 

11 

6353 

3 

11 

2.0210 

- 

GC361 

10/24/97 

12:10 

PM 

MR4B 

MA-NIC 

12 

6353 

3 

17 

2.0081 


GC361 

10/24/97 

12:10 

PM 

MR4B 

MA-NIC 

13 

6353 

5 

1 

2.1351 

- 

GC3 61. 

10/27/97 

9:10 

AM 

MR4B 

MA-NIC 

14 

6353 

5 

5 

2.0661 

" 

GC3 61 

10/27/97 

9:10 

AM 

MR4B 

MA-NIC 

15 

6353 

5 

11 

2.0544 


GC36L 10/27/97 

9:10 

AM 

MR4B 

MA-NIC 

16 

6353 

5 

17 

2.1302 

- 

GC361 

10/27/97 

9 :10 

AM 

MR4B 

MA-NIC 

17 

6353 

4 

1 

2.1231 


GC361_. 10/27/97 

9 :10 

AM 

MR4B 

MA-NIC 

18 

6353 

4 

5 

2.0833 

- 

GC361 

10/27/97 

9 : 10 

AM 

MR4B 

MA-NIC 

19 

6353 

4 

11 

2.0521 

- 

GC361 

10/27/97 

9:10 

AM 

MR4B 

MA-NIC 

20 

6353 

4 

17 

2.0368 

" 

GC361 

10/27/97 

9:10 

AM 




Average : 

2.0599 









Std 

Dev : 

0.0526 






MR4B 

MA-NIC-FLR 

1 




13.5700 

- 

398 

11/19/97 

5:11 

PM _ 

MR4B 

MA-NIC-FLR 

2 




13.4900 

- 

398 

11/19/97 

5:11 

PM 

MR4B 

MA-NIC-FLR 

3 




13.2700 


398 

11/19/97 

5:11 

PM 




Average 

i . 

13.4433 









Std 

Dev : 

0.1553 






MR4B 

MA-PH 

1 




5.3930 

- 

58 

10/30/97 

12:10 

PM 

MR4B 

MA-PH 

2 




5.4380 

- 

58 

10/30/97 

12:10 

PM 

MR4B 

MA-PH 

3 




5.3980 

“ 

58 

10/30/97 

12 :10 

PM 




Average : 

5.4097 









std 

Dev : 

0.0247 






MR4B 

MA-PUFF 

1 

6353 

1 

1 

11.4800 

- 

58 

10/23/97 

10 : 10 

AM 

MR4B 

MA-PUFF 

2 

6353 

1 

5 

11.4800 

“ 

58 

10/23/97 

10:10 

AM 

MR4B 

MA-PUFF 

3 

6353 

1 

11 

10.8400 

- 

58 

10/23/97 

10:10 

AM 

MR4B 

MA-PUFF 

4 

6353 

1 

17 

10.8200 

- 

58 

10/23/97 

10 :10 

AM 

MR4B 

MA-PUFF 

5 

6353 

2 

1 

11.2600 

" 

58 

10/23/97 

11:10 

AM 

MR4B 

MA-PUFF 

6 

6353 

2 

5 

10.7400 


58 

10/23/97 

11:10 

AM 

MR4B 

MA-PUFF 

7 

6353 

2 

11 

11.3000 

- 

58 

10/23/97 

11:10 

AM 

MR4B 

MA-PUFF 

8 

6353 

2 

17 

10.8800 

" 

58 

10/23/97 

11:10 

AM 

MR4B 

MA-PUFF 

9 

6353 

3 

1 

11.0400 

- 

58 

10/23/97 

1:10 

PM 

MR4B 

MA-PUFF 

10 

6353 

3 

5 

10.6600 

" 

58 

10/23/97 

1:10 

PM 
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rawdata PRODUCT TESTING LABORATORY Philip Morris USA 

Raw Data For Request MA97-1 Confidential 

Report Date.: 11/20/97 1:58 PM Reported By: CHAMBERS,LIZ 

Request.: MA97-1 Submitted..: 10/20/97 

Submitter...: E.Chambers/J.Garman Received,.,: 10/20/97 

Request Type: inh Completed..: 11/19/97 

Activity....: T00107 Approved By: NOT APPROVED 


Description.: MASSACHUSETTS COMPLIANCE - TEST BRANDS MORE THAN 5* MARKET SHARE FOR 
MA.COMPLIANCE 


**** DATA HAS NOT HAD FINAL REVIEW/APPROVAL: SUBJECT TO CHANGE **** 


Sample 

Test 

It 

Grp 

Ru 

Pt 

Data Value 

Rej Apr Instr 

Report Date 


MR4B 

MA-PUFF 

11 

6353 

3 

11 

10.6600 

58 

10/23/97 

1:10 

PM 

MR4B 

MA-PUFF 

12 

6353 

3 

17 

10.6400 

58 

10/23/97 

1:10 

PM 

MR4B 

MA-PUFF 

13 

6353 

4 

1 

10.9600 

58 

10/24/97 

9:10 

AM 

MR4B 

MA-PUFF 

14 

6353 

4 

5 

11.0000 

58 

10/24/97 

9:10 

AM 

MR4B 

MA-PUFF 

15 

6353 

4 

11 

10.9600 

58 

10/24/97 

9:10 

AM 

MR4B 

MA-PUFF 

16 

6353 

4 

17 

11.6200 

58 

10/24/97 

9:10 

AM 

MR4B 

MA-PUFF 

17 

6353 

5 

1 

11.7200 

58 

10/24/97 

11:10 

AM 

MR4B 

MA-PUFF 

18 

6353 

5 

5 

11.3400 

58 

10/24/97 

11:10 

AM 

MR4B 

MA-PUFF 

19 

6353 

5 

11 

11.4600 

58 

10/24/97 

11:10 

AM 

MR4B 

MA-PUFF 

20 

6353 

5 

17 

10.6600 

58 

10/24/97 

11:10 

AM 


Average : 11.0760 

Std Dev : 0.3520 


MR4B 

MA-TPM 

1 

6353 

1 

1 

51.8010 

- 

58 

10/23/97 

10:10 AM 

Mr4b 

MA-TPM 

2 

6353 

1 

5 

54.4200 

- 

58 

10/23/97 

10:10 AM 

MR4B 

MA-TPM 

3 

6353 

1 

11 

48.9200 

- 

58 

10/23/97 

10:10 AM 

MR4B 

MA-TPM 

4 

6353 

1 

17 

47.6200 


58 

10/23/97 

10:10 AM 

MR4B 

MA-TPM 

5 

6353 

2 

1 

51.4000 

- 

58 

10/23/97 

11:10 AM 

MR4B 

MA-TPM 

6 

6353 

2 

5 

51.5400 

- 

58 

10/23/97 

11:10 AM 

MR43 

MA-TPM 

7 

6353 

2 

11 

50.2000 

- 

58 

10/23/97 

11:10 AM 

MR4B 

MA-TPM 

8 

6353 

2 

17 

48.4000 

“ 

58 

10/23/97 

11:10 AM 

MR4B 

MA-TPM 

9 

6353 

3 

1 

52.5200 


58 

10/23/97 

1:10 PM 

MR4B 

MA-TPM 

10 

6353 

3 

5 

48.7000 

- 

58 

10/23/97 

1:10 PM 

MR4B 

MA-TPM 

11 

6353 

3 

11 

48.9400 

- 

58 

10/23/97 

1:10 PM 

MR4B 

MA-TPM 

12 

6353 

3 

17 

49.7000 

“ 

58 

10/23/97 

1:10 PM 

MR4B 

MA-TPM 

13 

6353 

4 

1 

49.8600 

“ 

58 

10/24/97 

9:10 AM 

MR4B 

MA-TPM 

14 

6353 

4 

5 

49.6800 

- 

58 

10/24/97 

9;10 AM 

MR4B 

MA-TPM 

15 

6353 

4 

11 

50.1000 

- 

58 

10/24/97 

9:10 AM 

MR4B 

MA-TPM 

16 

6353 

4 

17 

51.0200 


58 

10/24/97 

9:10 AM 

MR4B 

MA-TPM 

17 

6353 

5 

1 

52.8590 

- 

58 

10/24/97 

11:10 AM 

MR4B 

MA-TPM 

18 

6353 

5 

5 

51.5210 


58 

10/24/97 

11:10 AM 

MR4B 

MA-TPM 

19 

6353 

5 

11 

52.4190 


58 

10/24/97 

11:10 AM 

MR4B 

MA-TPM 

20 

6353 

5 

17 

49.3400 


58 

10/24/97 

11:10 AM 


Average : 50.5480 

Std Dev : 1.7432 


MR4B 

TIP-LENGTH 

1 

22.9000 

- 

PC398 

10/21/97 

2:10 PM 

MR4B 

TIP-LENGTH 

2 

22.2000 

- 

PC39 8 

10/21/97 

2:10 PM 

MR4B 

TIP-LENGTH 

3 

22.9000 

- 

PC398 

10/21/97 

2:10 PM 

MR4B 

TIP-LENGTH 

4 

23.0000 

" 

PC398 

10/21/97 

2:10 PM 

MR4B 

TIP-LENGTH 

5 

22.7000 


PC398 

10/21/97 

2:10 PM 

MR4B 

TIP-LENGTH 

6 

23.1000 

- 

PC39B 

10/21/97 

2:10 PM 

MR4B 

TIP-LENGTH 

7 

23.0000 


PC39 3 

10/21/97 

2:10 PM 

MR4B 

TIP-LENGTH 

8 

22.9000 

- 

PC398 

10/21/97 

2:10 PM 

MR4B 

TIP-LENGTH 

9 

23.1000 


PC398 

10/21/97 

2:10 PM 

MR4B 

TIP-LENGTH 

10 

23.1000 

- 

PC398 

10/21/97 

2:10 PM 

MR4B 

TIP-LENGTH 

11 

22.9000 

- 

PC398 

10/21/97 

2:10 PM 

MR4B 

TIP-LENGTH 

12 

23.1000 


PC398 

10/21/97 

2:10 PM 
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rawdata 


PRODUCT TESTING LABORATORY 
Raw Data For Request MA97-1 


Philip Morris USA 
Confidential 


Report Date.: 

Request.: 

Submitter,.,; 
Request Type: 
Activity....: 


11/20/97 1:58 PM 

MA97-1 

E.Chambers/J.Garman 
inh 

T00107 


Reported By: 
Submitted..: 
Received...: 
Completed..: 
Approved By: 


CHAMBERS,LIZ 

10/20/97 
10/20/97 
11/19/97 
NOT APPROVED 


Description.: MASSACHUSETTS COMPLIANCE - TEST BRANDS MORE THAN 5% MARKET SHARE FOR 
MA.COMPLIANCE 


**** DATA HAS NOT HAD FINAL REVIEW/APPROVAL: SUBJECT TO CHANGE **** 


Sample 

Test 

# 

Grp 

RU 

Pt 

Data Value 

Rej Apr 

Instr 

Report Date 


MR4B 

TIP-LENGTH 

13 




23.0000 

- 

PC398 

10/21/97 

2:10 

PM 

MR4B 

TIP-LENGTH 

14 




22.9000 

- 

PC398 

10/21/97 

2:10 

PM 

MR4B 

TIP-LENGTH 

15 




23.1000 


PC398 

10/21/97 

2:10 

PM 

MR4B 

TIP-LENGTH 

16 




23.0000 


PC398 

10/21/97 

2:10 

PM 

MR4B 

TIP-LENGTH 

17 




23.0000 

- 

PC3 9 8 

10/21/97 

2:10 

PM 

MR4B 

TIP-LENGTH 

18 




23.1000 


PC398 

10/21/97 

2:10 

PM 

MR4B 

TIP-LENGTH 

19 




22.7000 

- 

PC39 8 

10/21/97 

2 :10 

PM 

MR4B 

TIP-LENGTH 

20 




23.0000 

- 

PC398 

10/21/97 

2:10 

PM 




Average 

; 

22.9350 









Std 

Dev 

: 

0.2110 






MR4B 

MA-TAR 

1 

6353 

1 

l 

31.3055 

- 

n/a 

10/23/97 

10:10 

AM 

MR4B 

MA-TAR 

2 

6353 

l 

5 

33.473B 

” 

n/a 

10/23/97 

10:10 

AM 

MR4B 

MA-TAR 

3 

6353 

3 

17 

29.4808 

- 

n/a 

10/23/97 

1:10 

PM 

MR4B 

MA-TAR 

4 

6353 

4 

1 

30.2364 

- 

n/a 

10/24/97 

9:10 

AM 

MR4B 

MA-TAR 

5 

6353 

4 

5 

30.9654 


n/a 

10/24/97 

9:10 

AM 

MR4B 

MA-TAR 

6 

6353 

1 

11 

30.6196 

- 

n/a 

10/23/97 

10:10 

AM 

MR4B 

MA-TAR 

7 

6353 

1 

17 

29.7029 

- 

n/a 

10/23/97 

10:10 

AM 

MR4B 

MA-TAR 

8 

6353 

2 

1 

31.0201 

- 

n/a 

10/23/97 

11:10 

AM 

MR4B 

MA-TAR 

9 

6353 

2 

5 

31.9841 

- 

n/a 

10/23/97 

11:10 

AM 

MR4B 

MA-TAR 

10 

6353 

2 

11 

30.4352 

- 

n/a 

10/23/97 

11:10 

AM 

MR4B 

MA-TAR 

11 

6353 

2 

17 

29.7259 

- 

n/a 

10/23/97 

11:10 

AM 

MR4B 

MA-TAR 

12 

6353 

3 

1 

30.7948 


n/a 

10/23/97 

1:10 

PM 

MR4B 

MA-TAR 

13 

6353 

3 

5 

29.4088 


n/a . 

10/23/97 

1:10 

PM 

MR4B 

MA-TAR 

14 

6353 

3 

11 

29.3928 

- 

n/a 

10/23/97 

1:10 

PM 

MR4B 

MA-TAR 

15 

6353 

5 

17 

30.2828 

" 

n/a 

10/24/97 

11:10 

AM 

MR4B 

MA-TAR 

16 

6353 

4 

11 

30.8760 

“ 

n/a 

10/24/97 

9 :10 

AM 

MR4B 

MA-TAR 

17 

6353 

4 

17 

31.6531 

- 

n/a 

10/24/97 

9:10 

AM 

MR4B 

MA-TAR 

18 

6353 

5 

1 

32.0191 

- 

n/a 

10/24/97 

11:10 

AM 

MR4B 

MA-TAR 

19 

6353 

5 

5 

31.3164 

“ 

n/a 

10/24/97 

11:10 

AM 

MR4B 

MA-TAR 

20 

6353 

5 

11 

31.7292 

- 

n/a 

10/24/97 

11:10 

AM 




Average : 

30.8211 









Std 

Dev : 

1.0510 






MRM6B 

E-CTBWT 

1 




0.6711 

- 

310 

10/22/97 

2 :10 

PM 

MRM6B 

E-CTBWT 

2 




0.6675 

- 

310 

10/22/97 

3:10 

PM 

MRM6B 

E-CTBWT 

3 




0.6764 

_ 

310 

10/22/97 

3:10 

PM 




Average : 

0.6717 









std 

Dev : 

0.0045 






MRM6B 

E-CWT 

1 




0.9224 

- 

310 

.10/22/97 

2:10 

PM 

MRM6B 

E-CWT 

2 




0.9184 


310 . 

. 10/22/97 

3:10 

PM 

MRM6B 

E-CWT 

3 




0.9264 

- 

310 . 

10/22/97 

3:10 

PM 




Average : 

0.9224 









Std 

Dev : 

0.0040 
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rawdata 


PRODUCT TESTING LABORATORY 
Raw Data For Request MA97-1 


Philip Morris USA 
Confidential 


Report Date.-. 11/20/97 1:58 PM 

Request.: MA97-1 

Submitter...: E.Chambers/J.Garman 
Request Type: inh 
Activity....: T00107 


Reported By 

Submitted.. 
Received,., 
Completed.. 
Approved By 


CHAMBERS,LXZ 

10/20/97 
10/20/97 
11/19/97 
NOT APPROVED 


Description.: MASSACHUSETTS COMPLIANCE - TEST BRANDS MORE THAN 5% MARKET SHARE FOR 
MA.COMPLIANCE 


**** DATA HAS NOT HAD FINAL REVIEW/APPROVAL: SUBJECT TO CHANGE **** 


Sample Test # Grp Ru Pt Data Value Rej Apr Instr Report Date 


MRM6B 

E-P+PWT 

1 


0.2513 

- 

310 

10/22/97 

2:10 PM 

MRM6B 

E-P+PWT 

2 


0.2509 

- 

310 

,10/22/97 

3:10 PM 

MRM6B 

E-P+PWT 

3 


0.2501 

- 

310 

10/22/97 

3:10 PM 




Average : 

0.2507 








Std Dev : 

0.0010 





MRM6B 

EVENT 

1 


22.0000 

- 

348 

10/23/97 

9:10 AM 

MRM6B 

EVENT 

2 


24.0000 

- 

348 

10/23/97 

9:10 AM 

MRM6B 

EVENT 

3 


16.0000 

- 

348 

. 10/23/97 

9:10 AM 

MRM6B 

EVENT 

4 


19.0000 

~ 

348 

10/23/97 

9:10 AM 

MRM6B 

EVENT 

5 


22.00Q0 

- 

34 8 

10/23/97 

9:10 AM 

MRM6B 

EVENT 

6 


21.0000 

- 

348 

10/23/97 

9:10 AM 

MRM6B 

EVENT 

7 


27.0000 

- 

348 

10/23/97 

9:10 AM 

MRM6B 

EVENT 

8 


16.0000 

- 

348 

10/23/97 

9:10 AM 

MRM6B 

EVENT 

9 


15.0000 

" 

348 

10/23/97 

9:10 AM 

MRM6B 

EVENT 

10 


27.0000 

- 

348 

10/23/97 

9:10 AM 

MRM6B 

EVENT 

11 


17.0000 

- 

348 

10/23/97 

9:10 AM 

MRM6B 

EVENT 

12 


16.0000 

- 

348 

10/23/97 

9:10 AM 

MRM6B 

EVENT 

13 


32.0000 

- 

348 

10/23/97 

9:10 AM 

MRM6B 

EVENT 

14 


21.0000 

- 

348 

10/23/97 

9:10 AM 

MRM6B 

EVENT 

15 


33.0000 

" 

348 

10/23/97 

9:10 AM 

MRM6B 

EVENT 

16 


19.0000 


348 

10/23/97 

9:10 AM 

MRM6B 

EVENT 

17 


19.0000 


348 

10/23/97 

9:10 AM 

MRM6B 

EVENT 

18 


23.0000 


348 

10/23/97 

9:10 AM 

MRM6B 

EVENT 

19 


20.0000 


348 

10/23/97 

9:10 AM 

MRM6B 

EVENT 

20 


16.0000 


348 

10/23/97 

9:10 AM 

MRM6B 

EVENT 

21 


18.0000 

- 

348 

10/23/97 

9:10 AM 

MRM6B 

EVENT 

22 


15.0000 

- 

348 

-J.0/23/97 

9:10 AM 

MRM6B 

EVENT 

23 


17.0000 

- 

348 

10/23/97 

9:10 AM 

MRM6B 

EVENT 

24 


20.0000 

- 

348 

10/23/97 

9:10 AM 

MRM6B 

EVENT 

25 


31.0000 

" 

348 

10/23/97 

9:10 AM 

MRM6B 

EVENT 

26 


16.0000 

- 

348 

10/23/97 

10:10 AM 

MRM6B 

EVENT 

27 


19.0000 

" 

348 

10/23/97 

10:10 AM 

MRM6B 

EVENT 

28 


18.0000 

- 

348 

10/23/97 

10:10 AM 

MRM6B 

EVENT 

29 


18.0000 

“ 

348 

10/23/97 

10:10 AM 

MRM6B 

EVENT 

30 


25.0000 

- 

348 

10/23/97 

10:10 AM 

MRM6B 

EVENT 

31 


22.0000 


348 

10/23/97 

10;10 AM 

MRM6B 

EVENT 

32 


19.0000 

- 

348 

10/23/97 

10:10 AM 

MRM6B 

EVENT 

33 


15.0000 

" 

348 

10/23/97 

10:10 AM 

MRM6B 

EVENT 

34 


14,0000 

- 

348 

10/23/97 

10:10 AM 

MRM6B 

EVENT 

35 


18.0000 

" 

348 

10/23/97 

10;10 AM 

MRM6B 

EVENT 

36 


25.0000 


348 

10/23/97 

10:10 AM 

MRM6B 

EVENT 

37 


15.0000 

- 

348 

10/23/97 

IQ:10 AM 

MRM6B 

EVENT 

38 


22.0000 

“ 

343 

10/23/97 

10:10 AM 

MRM6B 

EVENT 

39 


28.0000 

" 

348 

10/23/97 

10:10 AM 

MRM6B 

EVENT 

40 


21.0000 

- 

348 

10/23/97 

10:10 AM 

MRM6B 

EVENT 

41 


15.0000 

- 

348 

10/23/97 

10:10 AM 

MRM6B 

EVENT 

42 


16.0000 

- 

348 

10/23/97 

10:10 AM 

MRM6B 

EVENT 

43 


26.0000 

- 

348 

10/23/97 

10:10 AM 
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rawdata 



PRODUCT 

TESTING LABORATORY 


Philip Morris 

USA 





Raw 

Data 

For Request MA97-1 



Confidential 


Report. 

11/20/57 1:58 

PM 


Reported Bv: CHAMBERS,LIZ 




Request.: 

MA97-1 




Submitted..: 10/20/97 





Submitter,..: 

E.Chambers/J.Garman 


Received...: 10/20/97 





Request Type: 

inh 




Completed..: 11/19/97 





Activity....: 

T00107 




Approved By: NOT 

APPROVED 




Description.: 

MASSACHUSETTS 

COMPLIANCE 

- TEST BRANDS MORE THAN 

5% MARKET SHARE FOR 




MA.COMPLIANCE 









**** DATA 

HAS NOT 

HAD FINAL 

REVIEW/APPROVAL: SUBJECT 

TO CHANGE **** 



Sample 


Test 


# 

Grp Ru Pt Data Value 

Rej Apr 

Instr 

Report Date 


MRM6B 


EVENT 


44 

23.0000 

- 

348 

10/23/97 

10 :10 

AM 

MRM6B 


EVENT 


45 

17.0000 

- 

348 

10/23/97 

10 : 10 

AM 

MRM6B 


EVENT 


46 

18.0000 

- 

348 

10/23/97 

10 : 10 

AM 

MRM6B 


EVENT 


47 

21.0000 

- 

348 

10/23/97 

10 : 10 

AM 

MRM6B 


EVENT 


48 

17.0000 

- 

348 

10/23/97 

10 : 10 

AM 

MRM6B 


EVENT 


49 

20.0000 

- 

348 

10/23/97 

10:10 

AM 

MRM6B 


EVENT 


50 

16.0000 

- 

348 

10/23/97 

10:10 

AM 

MRM6B 


EVENT 


51 

19.0000 

- 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

MRM6B 


EVENT 


52 

18.0000 

- 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

MRM6B 


EVENT 


53 

19,0000 

- 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

MRM6B 


EVENT 


54 

20.0000 

- 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

MRM6B 


EVENT 


55 

26.0000 

- 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

MRM6B 


EVENT 


56 

17.0000 

- 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

MRM6B 


EVENT 


57 

17.0000 

- 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

MRM6B 


EVENT 


58 

17.0000 

“ 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

MRM6B 


EVENT 


59 

20.0000 

“ 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

MRM6B 


EVENT 


60 

18.0000 

- 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

MRM6B 


EVENT 


61 

19.0000 

- 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

MRM6B 


EVENT 


62 

24.0000 

- 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

MRM6B 


EVENT 


63 

17.0000 

- 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

MRM6B 


EVENT 


64 

19.0000 

- 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

MRM6B 


EVENT 


65 

16.0000 

- 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

MRM6B 


EVENT 


66 

22.0000 

- 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

MRM6B 


EVENT 


67 

17.0000 

“ 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

MRM6B 


EVENT 


68 

19.0000 

- 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

MRM6B 


EVENT 


69 

19.0000 


348 

10/23/97 

11:10 

AM 

MRM6B 


EVENT 


70 

23.0000 

- 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

MRM6B 


EVENT 


71 

25.0000 

- 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

MRM6B 


EVENT 


72 

17.0000 

- 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

MRM6B 


EVENT 


73 

20.0000 

- 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

MRM6B 


EVENT 


74 

17.0000 

- 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

MRM6B 


EVENT 


75 

14.0000 

- 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

HRM6B 


EVENT 


76 

25.0000 

“ 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

MRM6B 


EVENT 


77 

27.0000 

- 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

MRM6B 


EVENT 


78 

20.0000 

- 

348 

10/23/97 

11: 10 

AM 

MRM6B 


EVENT 


79 

20.0000 

- 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

MRM6B 


EVENT 


80 

17.0000 

- 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

MRM6B 


EVENT 


81 

21.0000 

- 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

MRM6B 


EVENT 


82 

21.0000 

“ 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

MRM6B 


EVENT 


83 

29.0000 

- 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

MRM6B 


EVENT 


84 

25.0000 

- 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

MRM6B 


EVENT 


85 

17.0000 

- 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

MRM6B 


EVENT 


86 

21.0000 

- 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

MRM6B 


EVENT 


87 

19.0000 

- 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

MRM6B 


EVENT 


88 

20,0000 

- 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

MRM6B 


EVENT 


89 

22.0000 

- 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

MRM6B 


EVENT 


90 

19.0000 


348 

10/23/97 

11: 10 

AM 

MRM6B 


EVENT 


91 

17.0000 

- 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

MRM6B 


EVENT 


92 

21.0000 

- 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

MRM6B 


EVENT 


93 

22.0000 

- 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 
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raw-data 


PRODUCT TESTING LABORATORY 
Raw Data For Request MA97-1 


Philip Morris USA 
Confidential 


Request.: 

Submitter...; 
Request Type: 
Activity....: 


VL/2Q/97 1:53 PM 

MA97-1 

E.Chambers/J.Garman 
inh 

T0Q107 


Reported By: 
Submitted..: 
Received...: 
Completed..: 
Approved By: 


CHAMBERS,LIZ 
10/20/97 
10/20/97 
11/19/97 
NOT APPROVED 


Description.: MASSACHUSETTS COMPLIANCE 
MA.COMPLIANCE 


TEST BRANDS MORE THAN 5% MARKET SHARE FOR 


**** DATA HAS NOT HAD FINAL REVIEW/APPROVAL: SUBJECT TO CHANGE **** 


Sample 

Test 

# 

Grp 

RU 

Pt 

Data Value 

Rej Apr 

Instr 

Report Date 


MRM6B 

EVENT 

94 




22.0000 

- 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

MRM6B 

EVENT 

95 




16.0000 

- 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

MRM6B 

EVENT 

96 




27.0000 

" 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

MRM6B 

EVENT 

97 




17.0000 

" 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

MRM6B 

EVENT 

98 




18.0000 

- 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

MRM6B 

EVENT 

99 




18.0000 

“ 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 

MRM6B 

EVENT 

100 




20.0000 

- 

348 

10/23/97 

11:10 

AM 




Average 


20.1000 









Std 

Dev 

: 

4.0139 






MRM6B 

FTC-BUTT 

1 




34.0 

- 

AUTO 

10/21/97 

3:10 

PM 




Average 

J 

34.0000 









Std 

Dev 

! 

0.0000 






MRM6B 

MA-CO 

1 

6353 

1 

2 

22.1400 

- 

58 

10/23/97 

2:10 

PM 

MRM6B 

MA-CO 

2 

6353 

1 

7 

24.8500 

- 

58 

10/23/97 

2:10 

PM 

MRM6B 

MA-CO 

3 

6353 

1 

12 

24.1900 

- 

58 

10/23/97 

2:10 

PM 

MRM6B 

MA-CO 

4 

6353 

1 

18 

24.6800 

- 

58 

10/23/97 

2:10 

PM 

MRM6B 

MA-CO 

5 

6353 

2 

2 

23.4400 

“ 

58 

10/23/97 

2:10 

PM 

MRM6B 

MA- CO 

6 

6353 

2 

7 

22.8900 

“ 

58 

10/23/97 

2 :10 

PM 

MRM6B 

MA-CO 

7 

6353 

2 

12 

24.7200 

r 

58 

10/23/97 

2:10 

PM 

MRM6B 

MA-CO 

8 

6353 

2 

18 

22.3300 

- 

58 

10/23/97 

2 :10 

PM 

MRM6B 

MA-CO 

9 

6353 

3 

2 

23.2300 

- 

58 

10/23/97 

2:10 

PM 

MRM6B 

MA-CO 

10 

6353 

3 

7 

22.5500 

- 

58 

10/23/97 

2:10 

PM 

MRM6B 

MA-CO 

11 

6353 

3 

12 

24.2400 

- 

58 

10/23/97 

2 ; 10 

PM 

MRM6B 

MA-CO 

12 

6353 

3 

18 

23.6000 

- 

58 

10/23/97 

2:10 

PM 

MRM6B 

MA-CO 

13 

6353 

4 

2 

22.6900 

- 

58 

10/27/97 

7:10 

AM 

MRM6B 

MA-CO 

14 

6353 

4 

7 

24.1600 

- 

58 

10/27/97 

7:10 

AM 

MRM6B 

MA-CO 

15 

6353 

4 

12 

22.8000 

- 

58 

10/27/97 

7 :10 

AM 

MRM6B 

MA-CO 

16 

6353 

4 

18 

22.8000 

- 

58 

10/27/97 

7:10 

AM 

MRM6B 

MA-CO 

17 

6353 

5 

2 

22.9300 

- 

58 

10/27/97 

7:10 

AM 

MRM6B 

MA-CO 

18 

6353 

5 

7 

23.9900 

- 

58 

10/27/97 

7:10 

AM 

MRM6B 

MA-CO 

19 

6353 

5 

12 

24.4300 

- 

58 

10/27/97 

7:10 

AM 

MRM6B 

MA-CO 

20 

6353 

5 

18 

22.4300 

- 

58 

10/27/97 

7:10 

AM 




Average : 

23.3879 









Std 

Dev : 

0.8572 






MRM6B 

MA-H20 

1 

6353 

1 

2 

9.4263 

- 

GC361 

10/24/97 

12 :10 

PM 

MRM6B 

MA-H20 

2 

6353 

1 

7 

11.4411 

- 

GC361 

10/24/97 

12 ; 10 

PM 

MRM6B 

MA-H20 

3 

6353 

1 

12 

10.5776 

- 

GC361 

10/24/97 

12 ; 10 

PM 

MRM6B 

MA-H20 

4 

6353 

1 

18 

11.4294 

- 

GC361 

10/24/97 

12; 10 

PM 

MRM6B 

MA-H20 

5 

6353 

2 

2 

10.2862 

- 

GC3 61 

10/24/97 

12 :10 

PM 

MRM6B 

MA-H20 

6 

6353 

2 

7 

11.2130 

- 

GC361 

10/24/97 

12:10 

PM 

MRM6B 

MA-H20 

7 

6353 

2 

12 

13.8078 

r 

GC3 61 

10/24/97 

12:10 

PM 

MRM6B 

MA-H20 

8 

6353 

2 

18 

10.8582 

- 

GC361 

10/24/97 

12:10 

PM 

MRM6B 

MA-H20 

9 

6353 

3 

2 

10.9063 

- 

GC3 61 

10/24/97 

12:10 

PM 

MRM6B 

MA-H20 

10 

6353 

3 

7 

10.3291 

- 

GC361 

10/24/97 

12 : 10 

PM 
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rawdata 


PRODUCT TESTING LABORATORY 
Raw Data For Request MA97-1 


Philip Morris USA 
Confidential 


Report Date ■ 

Request.: 

Submitter...; 
Request Type: 
Activity....: 


iV20/37 V.5S PM. 
MA97-1 

E.Chambers/J.Garman 
inh 

T00107 


Reported By: 
Submitted..: 
Received...: 
Completed..: 
Approved By: 


CHAMBERS,LIZ 

10/20/97 
10/20/97 
11/19/97 
NOT APPROVED 


Description.: MASSACHUSETTS COMPLIANCE - TEST BRANDS MORE THAN 5% MARKET SHARE FOR 
MA.COMPLIANCE 


**** DATA HAS NOT HAD FINAL REVIEW/APPROVAL: SUBJECT TO CHANGE **** 


Sample 

Test 


# 

Grp 

Ru 

Pt 

Data Value Rej 

Apr 

Instr 

Report Date 


MRM6B 

MA-H20 


11 

6353 

3 

12 

10.9631 

- 

GC361 

10/24/97 

12:10 

PM 

MRM6B 

MA-H20 


12 

6353 

3 

18 

10.9121 

- 

GC361 

10/24/97 

12:10 

PM 

MRM6B 

MA-H20 


13 

6353 

5 

2 

10.1752 

- 

GC361 

10/27/97 

9:10 

AM 

MRM6B 

MA-H20 


14 

6353 

5 

7 

11.2656 

“ 

GC361 

10/27/97 

.9:10. 

AM 

MRM6B 

MA-H20 


15 

6353 

5 

12 

11.9601 

“ 

GC361 

10/27/97 

9:10 

AM 

MRM6B 

MA-H20 


16 

6353 

5 

18 

10.0592 

- 

GC3 61 

10/27/97 

9:10 

AM 

MRM6B 

MA-H20 


17 

6353 

4 

2 

10.9477 


GC361 

10/27/97 

9:10 

AM 

MRM6B 

MA-H20 


18 

6353 

4 

7 

11,0100 


GC361 

10/27/97 

9 :10 

AM 

MRM6B 

MA-H20 


19 

6353 

4 

12 

10.3343 

- 

GC361 

10/27/97 

9 :10 

AM 

MRM6B 

MA-H20 


20 

6353 

4 

18 

10.2976 

" 

GC361 

10/27/97 

9:10 

AM 





Average : 

10.7575 










Std 

Dev : 

0.5989 






MRM6B 

MA-NIC 


1 

6353 

1 

2 

1.6128 

- 

GC361 

10/24/97 

12:10 

PM 

MRM6B 

MA-NIC 


2 

6353 

1 

7 

1.6647 

- 

GC361 

10/24/97 

12:10 

PM 

MRM6B 

MA-NIC 


3 

6353 

1 

12 

1.6478 

- 

GC361 

10/24/97 

12:10 

PM 

MRM6B 

MA-NIC 


4 

6353 

1 

18 

1.6999 

- 

GC361 

10/24/97 

12:10 

PM 

MRM6B 

MA-NIC 


5 

6353 

2 

2 

1.6953 

- 

GC361 

10/24/97 

12:10 

PM 

MRM6B 

MA-NIC 


6 

6353 

2 

7 

1.7499 


GC361 

10/24/97 

12:10 

PM 

MRM6B 

MA-NIC 


7 

6353 

2 

12 

1.7756 

r 

GC361 

10/24/97 

12:10 

PM 

MRM6B 

MA-NIC 


8 

6353 

2 

18 

1.7118 

- 

GC361. 

10/24/97 

12:10 

PM 

MRM6B 

MA-NIC 


9 

6353 

3 

2 

1.7072 

- 

GC3 61 

10/24/97 

12:10 

PM 

MRM6B 

MA-NIC 


10 

6353 

3 

7 

1.7160 

- 

GC361 

10/24/97 

12:10 

PM 

MRM6B 

MA-NIC 


11 

6353 

3 

12 

1.6583 

- 

GC361 

10/24/97 

12 : 10 

PM 

MRMfiR 

MA-NIC 


12 

6353 

3 

18 

1.7244 

- 

GC3 61 

10/24/97 

12 :10 

PM 

MRM6B 

MA-NIC 


13 

6353 

5 

2 

1.5769 

- 

GC361 

10/27/97 

9 :10 

AM 

MRM6B 

MA-NIC 


14 

6353 

5 

7 

1.6404 

- 

GC361 

10/27/97 

9:10 

AM 

MRM6B 

MA-NIC 


15 

6353 

5 

12 

1.7371 

- 

GC361 

10/27/97 

9:10 

AM 

MRM6B 

MA-NIC 


16 

6353 

5 

18 

1.6178 

- 

GC3 61 

10/27/97 

9:10 

AM 

MRM6B 

MA-NIC 


17 

6353 

4 

2 

1.6880 

- 

GC3 61 

10/27/97 

9:10 

AM 

mrm6b 

MA-NIC 


18 

6353 

4 

7 

1.5300 

- 

GC361 

10/27/97 

9 :10 

AM 

MRM6B 

MA-NIC 


19 

6353 

4 

12 

1.6293 

- 

GC361 

10/27/97 

9:10 

AM 

MRM6B 

MA-NIC 


20 

6353 

4 

18 

1.6003 


GC361 

10/27/97 

9:10 

AM 





Average : 

1.6636 










Std 

Dev : 

0.0589 






MRMSB 

MA-NIC- 

FLR 

1 




12.4100 

- 

398 

11/19/97 

5:11 

PM 

MRM6B 

MA-NIC- 

FLR 

2 




12.3000 

- 

398 

11/19/97 

5:11 

PM 

MRM6B 

MA-NIC- 

FLR 

3 




12.1700 

— 

398 

11/19/97 

5:11 

PM. 





Average : 

12.2933 










Std 

Dev : 

0,1201 






MRM6B 

MA-PH 


1 




5.3850 

- 

58 

10/30/97 

12:10 

PM 

MRM6B 

MA-PH 


2 




5.3990 

- 

58 

10/30/97 

12:10 

PM 

MRMSB 

MA-PH 


3 




5.3880 

- 

58 

10/30/97 

12:10 

PM 





Average : 

5.3907 
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PRODUCT TESTING LABORATORY 
Raw Data For Request MA97-1 


Philip Morris USA 
Confidential 


x&port -Date.: Ll/20/97 1:58 PM Reported By: CHAMBERS,LIZ 

Request.: MA97-1 Submitted..: 10/20/97 

Submitter...: E.Chambers/J.Garman Received...: 10/20/97 

Request Type: inh completed..: 11/19/97 

Activity,,..: TO0107 Approved By: NOT APPROVED 


Description,: MASSACHUSETTS COMPLIANCE - TEST BRANDS MORE THAN 5% MARKET SHARE FOR 
MA.COMPLIANCE 


**** DATA HAS NOT HAD FINAL REVIEW/APPROVAL: SUBJECT TO CHANGE **** 


Sample 

Test 

# 

Grp 

Ru 

Pt 

Data Value 

Rej Apr 

Instr 

Report Date 





Std 

Dev : 

0.0074 






MRM6B 

MA-PUFF 

1 

6353 

1 

2 

10.7200 

- 

58 

10/23/97 

10:10 

AM 

MRM6B 

MA-PUFF 

2 

6353 

1 

7 

10.7000 

- 

58 

-10/23/97 

10:10 

AM 

MRM6B 

MA-PUFF 

3 

6353 

1 

12 

10.7200 

- 

58 

10/23/97 

10:10 

AM 

MRM6B 

MA-PUFF 

4 

6353 

1 

18 

10.0800 

- 

58 

10/23/97 

10:10 

AM 

MRM6B 

MA-PUFF 

5 

6353 

2 

2 

10.4800 

- 

58 

10/23/97 

11:10 

AM 

MRM6B 

MA-PUFF 

6 

6353 

2 

7 

10.9800 


58 

10/23/97 

11:10 

AM 

MRM6B 

MA-PUFF 

7 

6353 

2 

12 

10.8000 

r 

58 

10/23/97 

11:10 

AM 

MRM6B 

MA-PUFF 

8 

6353 

2 

18 

10.8200 

- 

58 

10/23/97 

11:10 

AM 

MRM6B 

MA-PUFF 

9 

6353 

3 

2 

10.2800 

- 

58 

10/23/97 

1:10 

PM 

MRM6B 

MA-PUFF 

10 

6353 

3 

7 

11.0800 

- 

58 

10/23/97 

1:10 

PM 

MRM6B 

MA-PUFF 

11 

6353 

3 

12 

10.4800 

- 

58 

10/23/97 

1:10 

PM 

MRM6B 

MA-PUFF 

12 

6353 

3 

18 

10.7200 

- 

58 

10/23/97 

1:10 

PM 

MRM6B 

MA-PUFF 

13 

6353 

4 

2 

10.7200 

- 

58 

10/24/97 

9:10 

AM 

MRM6B 

MA-PUFF 

14 

6353 

4 

7 

10.4600 

- 

58 

10/24/97 

9:10 

AM 

MRM6B 

MA-PUFF 

15 

6353 

4 

12 

10.9200 

- 

58 

10/24/97 

9:10 

AM 

MRM6B 

MA-PUFF 

16 

6353 

4 

18 

10.2000 

- 

58 

10/24/97 

9:10 

AM 

MRM6B 

MA-PUFF 

17 

6353 

5 

2 

10.3400 

- 

58 

10/24/97 

11:10 

AM 

MRM6B 

MA-PUFF 

18 

6353 

5 

7 

10.2800 

- 

58 

10/24/97 

11:10 

AM 

MRM6B 

MA-PUFF 

19 

6353 

5 

12 

11.3000 

- 

58 

-10/24/97 

11:10 

AM 

MRM6B 

MA-PUFF 

20 

6353 

5 

18 

10.6800 

- 

58 

10/24/97 

11:10 

AM 




Average : 

10.6295 









std 

Dev : 

0.3184 






MRM6B 

MA-TPM 

1 

6353 

1 

2 

33.4600 

- 

58 

10/23/97 

10:10 

AM 

MRM6B 

MA-TPM 

2 

6353 

1 

7 

37.8600 

- 

58 

10/23/97 

10 :10 

AM 

MRM6B 

MA-TPM 

3 

6353 

1 

12 

36.3800 

- 

58 

10/23/97 

10:10 

AM 

MRM6B 

MA-TPM 

4 

6353 

1 

18 

36.9800 

- 

58 

10/23/97 

10:10 

AM 

MRM6B 

MA-TPM 

5 

6353 

2 

2 

35.9600 

- 

58 

10/23/97 

11:10 

AM 

MRM6B 

MA-TPM 

6 

6353 

2 

7 

36.9400 

- 

58 

10/23/97 

11:10 

AM 

MRM6B 

MA-TPM 

7 

6353 

2 

12 

41.8600 

r 

58 

10/23/97 

11:10 

AM 

MRM6B 

MA-TPM 

8 

6353 

2 

18 

36.2600 

- 

58 

10/23/97 

11:10 

AM 

MRM6B 

MA-TPM 

9 

6353 

3 

2 

36.0210 

- 

58 

10/23/97 

1:10 

PM 

MRM6B 

MA-TPM 

10 

6353 

3 

7 

35.3400 

- 

58 

10/23/97 

1:10 

PM 

MRM6B 

MA-TPM 

11 

6353 

3 

12 

35.5800 

- 

58 

10/23/97 

1:10 

PM 

MRM6B 

MA-TPM 

12 

6353 

3 

18 

36.1000 

- 

58 

10/23/97 

1:10 

PM 

MRM6B 

MA-TPM 

13 

6353 

4 

2 

36.3000 

- 

58 

10/24/97 

9:10 

AM 

MRM6B 

MA-TPM 

14 

6353 

4 

7 

37.1200 

- 

58 

10/24/97 

9:10 

AM 

MRM6B 

MA-TPM 

15 

6353 

4 

12 

35.3600 

- 

58 

10/24/97 

9:10 

AM 

MRM6B 

MA-TPM 

16 

6353 

4 

18 

34.7200 

- 

58 

10/24/97 

9:10 

AM 

MRM6B 

MA-TPM 

17 

6353 

5 

2 

34.9000 

- 

58 

10/24/97 

11:10 

AM 

MRM6B 

MA-TPM 

18 

6353 

5 

7 

37.4200 

- 

58 

10/24/97 

11:10 

AM 

MRM6B 

MA-TPM 

19 

6353 

5 

12 

38.2200 

- 

58 

10/24/97 

11:10 

AM 

MRM6B 

MA-TPM 

20 

6353 

5 

18 

35.2000 

- 

58 

JLQ/24/97 

11:10 

AM 




Average : 

36.1116 









Std 

Dev : 

1.1677 
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rawdata 


PRODUCT TESTING LABORATORY 
Raw Data For Request MA97-1 


Philip Morris USA 
Confidential 


■Report. Date. : it/20/97 t-.SS PM 

Request.: MA97-1 

Submitter...: E.Chambers/J.Garman 
Request Type: lnh 
Activity....: T00107 


Reported By: 

Submitted..: 
Received...: 
Completed..: 
Approved By: 


CHAMBERS,LIZ 

10/20/97 
10/20/97 
11/19/97 
NOT APPROVED 


Description.: MASSACHUSETTS COMPLIANCE - TEST BRANDS MORE THAN 5% MARKET SHARE FOR 
MA.COMPLIANCE 


**** DATA HAS NOT HAD FINAL REVIEW/APPROVAL: SUBJECT TO CHANGE **** 


Sample 

Test 

# 

Grp 

Ru 

Pt 

Data Value 

Rej Apr 

Instr 

Report Date 


MRM6B 

TIP-LENGTH 

1 




30.7000 

- 

PC398 

10/21/97 

2 : 10 

PM 

MRM6B 

TIP-LENGTH 

2 




31.1000 

- 

PC398 

10/21/97 

2 :10 

PM 

MRM6B 

TIP-LENGTH 

3 




31.2000 

- 

PC398- 

.10/21/97 

2 : 10 

PM 

MRM6B 

TIP-LENGTH 

4 




31.2000 

- 

PC398 

10/21/97 

2 :10 

PM 

MRM6B 

TIP-LENGTH 

5 




31.0000 

- 

PC398 

10/21/97 

2 : 10 

PM 

MRM6B 

TIP-LENGTH 

6 




31.2000 


PC398 

10/21/97 

2 : 10 

PM 

MRM6B 

TIP-LENGTH 

7 




31.1000 

- 

PC398 

10/21/97 

2 : 10 

PM 

MRM6B 

TIP-LENGTH 

8 




31.0000 

" 

PC3 98 

10/21/97 

2:10 

PM 

MRM6B 

TIP-LENGTH 

9 




31.0000 

- 

PC398 

10/21/97 

2 :10 

PM 

MRM6B 

TIP-LENGTH 

10 




31.0000 

" 

PC3 98 

10/21/97 

2:10 

PM 

MRM6B 

TIP-LENGTH 

11 




31.0000 

- 

PC398 

10/21/97 

2 :10 

PM 

MRM6B 

TIP-LENGTH 

12 




31.2000 

- 

PC398. 

10/21/97 

2:10 

PM 

MRM6B 

TIP-LENGTH 

13 




31.1000 

- 

PC39 8. 

10/21/97 

2:10 

PM 

MRM6B 

TIP-LENGTH 

14 




31.5000 

- 

PC398 

10/21/97 

2 :10 

PM 

MRM6B 

TIP-LENGTH 

15 




30.9000 

“ 

PC398 

10/21/97 

2:10 

PM 

MRM6B 

TIP-LENGTH 

16 




31.3000 

- 

PC398 

10/21/97 

2:10 

PM 

MRM6B 

TIP-LENGTH 

17 




31.0000 

- 

PC398 

10/21/97 

2:10 

PM 

MRM6B 

TIP-LENGTH 

18 




31.0000 

- 

PC398 

10/21/97 

2 :10 

PM 

MRM6B 

TIP-LENGTH 

19 




31.0000 

- 

PC398 

10/21/97 

2:10 

PM 

MRM6B 

TIP-LENGTH 

20 




31.0000 

- 

PC398 

10/21/97 

2 : 10 

PM 




Average 

: : 

31.0750 









Std 

Dev 

' : 

0.1650 






MRM6B 

MA-TAR 

1 

6353 

i 

2 

22.4209 

- 

n/a 

10/23/97 

10:10 

AM 

MRM6B 

MA-TAR 

2 

6353 

i 

7 

24.7542 

" 

n/a 

10/23/97 

10:10 

AM 

MRM6B 

MA-TAR 

3 

6353 

3 

18 

23.4635 

" 

n/a 

10/23/97 

1:10 

PM 

MRM6B 

MA-TAR 

4 

6353 

4 

2 

23.6643 

“ 

n/a 

10/24/97 

9:10 

AM 

MRM6B 

MA-TAR 

5 

6353 

4 

7 

24.5800 


n/a 

10/24/97 

9:10 

AM 

MRM6B 

MA-TAR 

6 

6353 

1 

12 

24.1546 

- 

n/a 

10/23/97 

10:10 

AM 

MRM6B 

MA-TAR 

7 

6353 

1 

18 

23.8507 

- 

n/a 

10/23/97 

10:10 

AM 

MRM6B 

MA-TAR 

8 

6353 

2 

2 

23.9785 

- 

n/a 

10/23/97 

11 : 10 

AM 

MRM6B 

MA-TAR 

9 

6353 

2 

7 

23.9771 

- 

n/a 

10/23/97 

11:10 

AM 

MRM6B 

MA-TAR 

10 

6353 

2 

12 

26.2766 

r 

n/a 

10/23/97 

11:10 

AM 

MRM6B 

MA-TAR 

11 

6353 

2 

18 

23.6900 

- 

n/a 

10/23/97 

11:10 

AM 

MRM6B 

MA-TAR 

12 

6353 

3 

2 

23.4075 

- 

n/a 

10/23/97 

1:10 

PM 

MRM6B 

MA-TAR 

13 

6353 

3 

7 

23.2949 

- 

n/a 

10/23/97 

1:10 

PM 

MRM6B 

MA-TAR 

14 

6353 

3 

12 

22.9586 

- 

n/a 

10/23/97 

1:10 

PM 

MSM6B 

MA-TAR 

15 

6353 

5 

18 

23.5230 

- 

n/a 

10/24/97 

11:10 

AM 

MRM6B 

MA-TAR 

16 

6353 

4 

12 

23.3959 

- 

n/a 

10/24/97 

9:10 

AM 

MRM6B 

MA-TAR 

17 

6353 

4 

18 

22.8221 

- 

n/a 

10/24/97 

9:10 

AM 

MRM6B 

MA-TAR 

18 

6353 

5 

2 

23.1479 

“ 

n/a 

10/24/97 

11:10 

AM 

MRM6B 

MA-TAR 

19 

6353 

5 

7 

24.5140 

- 

n/a 

10/24/97 

11:10 

AM 

MRM6B 

MA-TAR 

20 

6353 

5 

12 

24.5228 


n/a 

10/24/97 

11:10 

AM 




Average : 

23.6906 









Std 

Dev : 

0.6368 
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MONITOR 


DATA 




****************** END MONITOR DATA 


****************** 


Notations: 

MR4B - MARLBORO LONG SIZE 20'S (BOX) 

MRM6B - MARLBORO MEDIUM KING SIZE 20'S (BOX) 

ML6 - MARLBORO LIGHTS KING SIZE 20'S (SP) 

ML6MB - MARLBORO LIGHTS MENTHOL KING SIZE 20'S (BOX) 


CC: REQUESTOR ONLY 


PM3000396897 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/zpdl0001 







